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ACQUE  CORRENTI 

DIVISO  IN  TRE  LIBRI, 

'NEL      Q^V    ALE 

Si  notificano  le  Mifùre ,  ed  Esperienze  di  Elle . 

I  Giuochi  3  e  Scherzi ,  li  quali  per  mezzo 

dell'Aria ,  e  del  Fuoco ,  vengono 

operati  dall'Acqua, 

Con  diverfinecefiarii  ammaeftr  amenti  intorno  al  modo 

di  far  Condotti ,  Fifiole ,  Bottini ,  ed  altro ,  fé  r 

condurre  l'Acque  ne* luoghi  deftinati . 

Con  una  efatta  notìzia  di  tutto  quello,  ch'è  flato  operato  intorno 
alla  conduttura  dell'Acqua  di  Bracciano  . 

/'  tutto  con  diligenza ,  e  Jludio  offewato ,  e  dato  in  luce 
con  le  Delineazioni 

DAL      CAVALIER 

C  A  R  L  O    FONTANA, 

DEDICATO 

ALLA  SAGRA,  E  REAL  MAESTÀ' 

DI  GIUSEPPE  IGNAZIO 

D'    AUSTRIA 

RE'  DE  ROMANI,  &c. 


IN  ROMA,  NellaStampariadiGio.FrancefcoBuagni,  MDCXCVI. 
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Sacra ,  e  Real  Maeftà . 


!?Onore  conferitomi,  già  fon  molt  an- 
ni ,  3a~0.  C.  M.  del  Gran  LEOPOLDO  fuo 
degnifsimo  Padre ,  dichiarandomi  con  Regio  Di- 
ploma fuo  principale  Architetto ,  ed  Ingegniero , 
mi  ha  fatto  apertamente  conofcere ,  che  quefto 
Trattato  dell'Acque ,  che  al  prefente  per  mezzo 
delle  Stampe  efce  alla  publica  luce  del  Mondo  , 


a  2 


non 


non  fi  doveva  da  me  dedicare  ad  altri,  chea  V.Mj 
come  Auguftifsimo  Germe  di  Lui ,  e  come  ba- 
dante ad  onorare  quefYOpera ,  ed  a  renderla  ri- 
guardevole con  quella  generofità  di  fpirito  ,  della 
quale  Ella  ha  fatto  gloriofifsima  pompa ,  fin  dagl' 
anni  più  teneri  .  Se  poi  verrò  tacciato  d'ardire 
avendole  confècrato  quello  debole  parto  delle  mie 
fatiche,  e  delle  mieEfperienze,  faprò  (cufare  la  te- 
merità ,  con  il  defiderio ,  che  avevo  di  farmi  cono- 
fcer  dal  Mondo  per  uno  de'più  devoti  Servi  della 
M.  V.  del  qual  nome ,  ben  che  mi  riconolca  inde- 
gno, io  fra  me  ftelTo  mi  glorio.  Con  il  folitofguar- 
do  della  Sua  benignifsima  compiacenza  fi  contenti 
la  M.  V.  di  riguardare  in  un  tempo  medefimo ,  e 
l'Opera»  e  l'Autore,  onorando  ambedui,  ben  che 
immeritevoli,  della  SuaReal  Protezzione,  mentre 
io  ardifco  di  fottoferivermi 

Di  V.  R.  M.       - 


Vinili fs.  Devoti 'fs,  edoblìgatifs.  Servitore 
Carlo  Cavalicr  Fontana . 
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^-£pTìì  RENDIAMO  ardire  d'efporre  al  preferite  alla,  luce 
|~i    delle  Stampe  quell'Opera,  doppo ,  che  con  qualch'un' 
altra  ti  riabbiamo  dato  faggio  delle  noftre.  debolezze} 
Quella  farà  un'Efemplare  di  tutto  ciò  ,  che  intorno  al- 
le Acque  fi  è  per  molta  ferie  d'anni  da  noi,  fotto  do- 
verli Sommi  Pontefici  operato  ,  ed  acciòche  non  re- 
fìaliero  occulte,  fenza  verun  giovamento  degli  altri,  in  quelli  pochi 
fogli ,  ò  Virtuofo  Lettore  ,  a  tè  le  pakfo ,  effendo  notizie,  le  quali 
forfè  non  faranno  paliate  per  l'intendimento  di  molti}  Mentre  noi  fin 
dall'anno  16601  e  dell'età  noftra  anni  20.  incirca,  fofTimo  deftinati 
a  quelle  Operazioni  per  molti  anni  feguenti ,  fino  al  prefente  da  di- 
verti Santiflimi  Pontefici ,  cioè  da  Aleflandro  VII}  da  Clemente  IX} 
da  Clemente  X;  da  Innocenzo  XI}  daAleiTandro  Vili}  e  da  Innocen- 
zo XII.  gloriofamente  Regnante,  e  come  Architetto  della  Reverenda 
Camera  eletto  alla  recognizione  dell'Acque,  che  corrono  negl'Acque- 
dotti di  quefta  gran  Città  di  Roma  ,  ed  in  fpecie  anche  tralafciando 
l'altre,  per  l'introduzzione  dell'Acqua  nuova  nel  Lago  di  Bracciano, 
a  cagione  di  molti  equivoci }  ed  errori  prefi  nelle  difpenfazioni  dell' 
Acque  da  chi  ebbe  le  cariche  per  tale  affare  ,  e  ciò  è  proceduto  da 
non  havere  havuto  l'intelligenza  della  principal  caufa,  eh' è  la  velo- 
cità . 
Onde  per  il  continuato  corfo  di  30}  e  più  anni  fpefo  nell'impiego  di 
quelle  materie  habbiamo  fatte  infinite  Efperienze ,  e  particolar  Studio 
per  trovare  la  caufa  principale  del  Corfo  dell'Acqua ,  e  delli  fverfa- 
menti  dalle  proprie  divifioni,  a  fine  di  render  più  ficuro  conto  delle 
particolarità,  ed  effetti  variabili  di  quello  Elemento,  ed  habbiamo  in- 
dagato, che  ciò  procede  dalla  velocità  ,  come  parte  più  efenziale ,  e 
dalli  sfori ,  e  pefo  >  come  parti  attinenti  allo  fcarico  >  e  con  tale  oc- 
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catione  di  differenze ,  e  di  variazioni ,  habbiamo  trovato  sì  li  Periti , 
come  i  Mecanici  poco  iftrutti  in  tali  materie ,  d'onde  poi  confeguen- 
temente  nafeono  molti  difordini  nelle  mifure . 
Per  evitar  dunque  quem'  errori ,  più  che  fia  poffibile  ,  habbiamo  rifo- 
luto  di  dare  alle  Stampe  le  feguenti  Dimoltrazioni ,  ed  Lfperienze__, 
pallate  per  le  noftre  mani  ,  con  la  fola  fperanza ,  che  pollino  elfere 
.  di  qualche  profìtto  per  le  giufte  Mifure  ,  e  Ripartimenti  dell'Acque, 
il  tutto  unito  con  il  beneficio  publico  ;  Dunque  fé  tale  farà  quelta_. 
Opera,  ricevila  dalla  Divina  Providenza,  ed  in  contracambio  contri- 
buifei,  in  fegno  di  gradimento,  con  la  Protezzione  di  ElTa,  ricono- 
fcendola  per  parto  d'un  deboliflìmo  foggetto,  in  fomiglianti  materie. 
E  vivi  felice. 
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CAPITOLO     PRIMO. 

Della  Natura,  Luogo,  e  Termini  delli  quattro  Elementi . 

OVENDOSI  in  quefto  Trattato  ò.\  noi  precifamente  dif- 
correre  dell'Elemento  aScTPXcqua ,  il  quale ,  e  da  Anno- 
tile ,  e  da  moitiiTimi  altri  Filofon"  viene  Jftimato  il  più 
neceflario  al  Genere  Umano  ,  ed  eikndo  quefto  nella_, 
Terra  contenuto ,  ci  fa  di  meftiere ,  che  anche  di  quefto 
Elemento  ,  premettiamo  alcune  utili ,  e  giovevoli  noti- 
zie ,  discorrendo  brevemente ,  come  fuori  del  noftro  propofito ,  e  non^ 
tanto  a  noi  attinenti  dell'Aria,  e  del  Foco. 
Efiendo  quella  machina  del  Mondo  compofta  de' quattro  prenominati 
Elementi,  cioè,  Terra,  Acqua  ,  Aria  ,  e  Foco, Lenza,  che  mai  fra  di  loro 
s'interponga  alcun'altra  materia,  benché  tenue,  ed  è  così  grande,  falda, 
e  ferma  la  di  loro  unione  ,  che  più  tofto  farebbe  pofTibile  la  deficienza^, 
e  mancamento  di  qualfi  voglia  altra  cofa  maggiore,  che  il  dividimento, 
e  difunione  fra  di  loro  ;  sì  come  è  tra  di  efTi  così  diligente ,  ed  inalterabile 
l'offervanza  delli  loro  termini,  edoificii,  e  confervano  in  modo  tale  la 
fuperiorità  a  ciafeheduna  di  quefti  contribuita,  che  mai  farà  pofTibile, 
che  uno  trapaflì  alla  ragione ,  e  carica  dell'altro ,  anzi  con  metodo  invio- 
labile alli  proprii  officii  ne  attendono  ;  Vero  fi  è  però,  che  sì  come  li 
corpi  grevi  tendono  al  centro,  così  gl'Elementi  men  grevi  cedono  alli 
più  grevi . 
Deve  per  tanto  fupporfi  ,  che  il  meno  greve  è  fempre  fuperiore  al  più  gre- 
ve j  inalzandoli  per  la  fua  leggerezza  più  facilmente  ;  Così  l'Aria  è  lu- 
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periore  all'Acqua ,  ed  alla  Terra  per  edere  men  greve  di  efìe  ;  ed  il  Foco 
è  fuperiore  all'Aria,  all'Acqua,  ed  alla  Terra  per  eikr  mcn  greve  di  tut- 
ti ,  e  per  la  fua  fuperiorità  domina  l'Aria ,  e  l'Acqua  rarcfacendola,  e  di- 
leguandola ,  onde  veggiamo  Tempre  andare  il  Foco  afeendendo,  e  quafì 
volando  all'in  su,  caufa  efpreflìva  della  fua  minore  gravità,  e  della  fua_ 
leggerezza,  inalzandofi  velocemente  alla  Tua  Sfera;  Ala  perche,  come 
avanti  riabbiamo  detto,  fono  quelli  due  Elementi  dell'Aria,  e  del  Foco 
dal  noftro  propofito  lontani,  non  fi  dilungheremo  fopra  di  ciò  d'avan- 
taggio  ,  ballandoci  il  trattarne  incidentemente  nel  corfo  di  queft'Opera  ; 
Palleremo  per  tanto  a  difeorrere  della  Terra  come  principal  fondamento 
del  noftro  ibgetto ,  e  come  cofa  neceffaria  da  faperfi ,  per  bene  intendere 
quello ,  che  fiamo  per  dire  intorno  all'Acque. 
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Della  "Terra. 
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S  S  E  R  la  Terra  il  più  greve ,  ed  il  più  pefante  Elemento 
di  tutti ,  non  vi  è  chi  lo  nieghi ,  facendoci  l'efperienia_, 
vedere ,  che  per  quella  ragione  ,  che  Omne  grave  tendit 
aàcentrum,  eiTer  quefta  fituata  ,  e  pofta  nel  Mondo  più 
vicina  al  fuo  centro. 

Viene  dunque  quefto  Corpo  Terreftre  ad  efìfer  comporto 
d'un  Colo  Corpo  d'Acqua  ,  e  d'una  fola  inegualità  di  Terra;  Di  qui  po- 
fcia  deriva  ,  che  pereller  la  Terra  di  forma  ineguale,  per  detta  fua  ine- 
gualità, ora  fi  eftolle  in  Monti,  ora  s'inalza  in.  Colline ,  ed  ora  fi  abballa 
in  Valli,  facendo  teftimonianza  del  fuo  Corpo  fcofcefo  ,  e  difuguale  in_ 
diverfe  parti  del  Mondo. 
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Contiene  quell'Elemento  in  fé  molte  Vene  d'Acqua ,  le  quali  dividendoli 
in  fcaturi"ini  vengono  a  fgorgare  l'Acque  ,  ed  a  diffonderle  fopra  di  ef- 
fo  .  Quefìe  vene  acquofe  però,  che  da  dette  vene  Terreftri  derivano,  e 
fcaturifcono,  vengono  ,  ed  hanno  origine  dal  Mare  ,  accrefciute  con_, 
notabile  augumento  dall'umido  acqueo  dell'Aria,  attratto  dal  Mare^  ; 
ed  anche  fono  accrefciute  le  fopradette  vene  dalla  medefima  Terra  at- 
tratto l'umido  dalli  raggi  del  Sole  ,  e  poi  rilafciato  cadere  dalle  Nu- 
vole. 

Quefìe  vene  della  Terra  ricevono  l'Acque  dal  Mare,  e  quefìe  fono  difeac- 
ciate  dalli  termini  della  fuperficie  dell'Acqua  del  Mare  agitata  dall'Aria , 
e  dal  continuo  moto  del  fluito,  e  rifluffo,  ca&fato  dal  detto  aereo  agita- 
mento -,  Qmndiè,  che  fé  l'Acque,  che  fcaturifcono  dalle  vene  della_, 
Terra  ,  e  che  fono  ricevute,  fé  non  fodero  di  nuovo  continuamente  dif- 
cacciate  per  le  medefime  vene  della  Terra  ,  il  Mare  farebbe  fuori  delli 
fuoi  termini  per  le  gran  quantità  de'Fiumi,  che  continuamente  fono 
ricevuti  da  elio  3  E  di  qui  fi  conchiude,  come  habbiamo  avanti  palefe- 
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mente  dimostrato  ,  che  l'Acque,  che  featurifeono  dalle  vene  della  Ter- 
ra ,  vengono  dal  Mare,  ed  al  Mare  ritornano  ;  sì  come  fi  afferma  nella_, 
Sacra  Scrittura . 

Non  mancano  però  di  quelli  Filofofi  ,  li  quali  fi  sforfano  con  ogni  maggior 
potenza  di  provare,  che  la  produzione  de'Monti,  e  Valli,  non  nafca_ 
dall'inegualità  della  Terra  ,  ma  bensì  da  altre  caufe  ,  le  quali  fi  accenne- 
ranno dd  noi  brevemente.  Vengono  quelle  così  rapportate  dal  Maffei 
nella  fua  Scala  Naturale 5  Intendendo  in  qucfto  modo  di  palefarne  la  di- 
vertita dell'opinioni . 

Il  calore,  il  quale  nella  Terra  fi  lafcia  ,  così  difeorre  il  prenominato  Filo- 
fofo,  dalla  continua  rifleiììone  de'raggi  del  Sole,  e  delle  Stelle,  genera, 
muove,  ed  aduna  fotto  di  ella  molto  vapore,  ed  auviene  ciò,  perche  con- 
tinuamente il  fottile  dal  grollo  fepara ,  e  divide,  il  qual  vapore  poi  fava- 
rii  effetti ,  fecondo  è  varia  la  qualità  della  Terra  fotto  la  quale  Uà  rin- 
chiufo  •■>  Perciochè  fé  la  Terra  è  umida ,  e  che  facilmente  fi  lafcia  disfare  * 
egli  la  disfà,  erifolve,  e  fanne  grotte  ,  cfpelonche,  e  qucfto  s'hà  da  in- 
tendere quando  il  vapore  è  poco,  e  che  per  la  dura  corteccia  di  quella., 
parte  di  Terra  non  può  fuora  ufeire,  che  quando  è  molto,  richiede  luogo 
maggiore ,  fé  la  corteccia  è  dura  la  folleva  con  la  fua  furia ,  e  fanne  un_, 
monte;  E  fé  la  corteccia  è  rara  ,  e  che  agevolmente  fi  può  frangere ,  la_, 
rompe,  efanne  valli,  ed  altre  voragini,  e  feifiurc  5  Dunque  fé  il  vapore, 
ò  efalazione,  ò  vento,  che  nelle  vifeere  della  Terra  fi  genera,  ed  accoglie, 
può  perdere  la  fua  forza  in  tanti  modi ,  non  deve  eiler  meraviglia  fé  la_, 
Terra  s'abballi  in  Valli ,  ò  s'inalzi  in  Monti . 
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CAPITOLO     III. 


Dell'  Acqua , 

TIENE  da  quefìo  Elemento  circondata  la  Terra ,  ed  è  pa- 
rimente come  quella  di  figura  rotonda,  perche  elkndo 
egli  grave ,  per  propria  inclinazione  s'accolta  quanto  più 
può  al  centro ,  e  trovando  la  Terra  rotonda ,  che  l'impe- 
difce ,  la  cinge  ,  e  circonda  j  Si  lafcerà  però  da  noi  il  ri- 
cercare le  ragioni,  per  le  quali  l'Elemento  dell'Acqua-, 
circondando  >  e  cingendo  la  Terra  tutta  ,  non  fi  faccia  quefta  vedere_, , 
maffimc  nelle  parti  habitate ,  dal  detto  Elemento  coperta  ;  Poiché  eilen- 
do  tante  l'opinioni,  e  li  difpareri  de'Saggi  in  quello  propofito,  che  non 
pretendendo  noi  d'entrare  in  difpute  ci  rimettiamo  a'più  dotti , ed  appro- 
vati Autori. 
E  perche  nel  prefente  Difcorfo  dobbiamo  trattare  delli  naturali  effetti  dell' 
Acque ,  e  fopra  di  elle  haver  certa ,  e  ferma  cognizione  delle  lue  cagio- 
ni >  ed  in  confeguenza  delli  fuoi  effetti  ;  Quindi  è ,  che  eflendo  il  corpo 
principale  di  effe  il  Mare,  anderemo  fopra  quello  efaminando  breve- 
mente quello ,  che  con  più  utilità ,  e  profitto  al  noflro  diretto  fine  s'af- 
petta. 
L'Acque  ,  che  fopra  la  Terra  fi  veggono  ,  vengono  fcacciate  fuori  dal  Ma- 
re ,  ed  eruttate  fuori  delli  fuoi  termini  ,  e  per  confervarfi  in  quantità, 
ed  in  circonferenza  vengono  di  continuo  travagliate,  ecommofìe,  fenza 
mai  quietarli ,  ò  pofarfi ,  fé  però  non  vengono  trattenute ,  ò  pure  non  è  il 
loro  corfo  ingannato  dagl'argini ,  ò  particolari  recinti  j  pofeiache  cre- 
dendofi  quelle  d'elfere  nel  loro  prillino  ,  e  primiero  luogo  del  Mare  fi 
quietano,  e  pofano  ;  ma  quando  poi  detti  recinti,  ed  argini,  vengono, 
ò  indeboliti ,  ò  abbalfati ,  ò  rotti ,  trovandoli  liberamente  rilafciatc  ,  tor- 
nano di  nuovo  a  cercar  per  ogni  via  di  tornare  al  Marc,  non  llimando 
altezze,  nò  temendo  decli vii,  ò  precipizio  di  qualfivoglj^  forte. 
Pcvefi  di  più  fapere,  che  due  fono  l'origini  dell'Acque,  che  fopra,  ò  dentro 
la  Terra  fi  trovano,  una  è  il  refiduo  delle  pioggie,  dentro  i  luoghi  caver- 
nofi  raccolte,  e  dall'umido  di  quelli  alimentate  ,  e  crefeiute;  l'altra  è  l'ac- 
qua, che  di  continuo  fotterra  fi  genera  j  Della  prima  è  fuperfluo  il  dif- 
correrne  ;  Della  feconda  fé  ne  trattato  a  ballanza  nel  Capitolo  antece- 
dente ,  al  quale  ci  rimettiamo  , 
Sì  che  deve  prefupporfi  ,  che  la  fuperficie  del  Marc  lìa  di  forma  sferica  ap- 
pretto di  noi  orizontale  ,  per  la  di  lui  grandezza,  e  che  la  fua  fuperfi- 
cie recinta,  ritenuta  dalle  fponde  della  Terra,  fi  prema  perpendico- 
larmente, ed  ugualmente  al  centro  del  Mondo,  liberamente  fcnza_, 
impaccio,  ò  impedimento  alcuno,  quindi  viene  ,  che  l'Acque  anch' 
effe  tendono  per  necelìità  al  medefimo  fine  ,  perche  fi  piegano  ,  e_, 
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tendono  perpendicolarmente  al  loro  centro >  e  non  fi  quietano,  fé  la 

iuperficie  non  è  recinta ,  e  ritenuta  orizontalmcnte  ;  Così  fimilmen- 
te  eiTendo  il  letto  del  Mare  di  forma  ineguale,  per  l'inegualità  della_, 
Terra  fopra  della  quale  fi  pofa  ,  e  quieta  ,  con  una  fola  fuperficie_, 
circondata  ,  e  recinta  dalle  fponde  apparenti  del  corpo  Terreftre_,  ; 
Quindi  auviene ,  che  tutte  l'Acque ,  che  haveranno  una  fola  fuper- 
flcie  recinta ,  e  circondata,  con  tutto,  che  habbino  qualfìvoglia  ine- 
gualità di  letto,  ò  di  pofatnento,  ò  di  fito,  fi  fermano,  epofano, 
come  fé  fi  quietaffero  fermamente  nel  proprio  centro  di  eiTe ,  recan- 
do pofatamente  immobili  ;  E  tanto  bafti  intorno  al  principal  corpo 
dell'Acque,  ch'è  il  Mare, 

Opinione  da  non  lafciarfi  a  dietro  ci  pare  quella  Difputa  introdotta  nel 
fuo  Difcorfo  delle  Galleggianti  dal  Signor  Galileo  Galilei  ,  contra- 
riando l'Autore  al  fentimento  del  Fìioiofo  Buonamici  ,  il  quale  per 
favorire  il  parere  d'Ariftotile,  repugna  al  fentimento  d'Archimede,,. 
In  primo  luogo  fuppone  quefto  Autore  ,  che  l'Acqua  luperi  la  Terra 
in  gravità  ,  e  ciò  fi  rende  al  prefato  Buonamici  irnpoiimile,  veden- 
doli in  contrario  crefeer  la  gravità  nell'Acqua,  mediante  la  partici- 
pazione  della  Terra  ;  Soggiunge  apprello  non  reftar  iodisfatto  delle__, 
ragioni  d'Archimede,  per  non  potere  con  quella  dottrina,  alTegnarla 
cagione,  d'onde  auvenga  ,  che  un  legno,  e  un  vafo  ,  che  ,  per  altro  , 
ftia  a  galla  nell'Acqua  ,  vada  poi  al  fondo  fé  fi  empirà  d'Acqua.,, 
che  per  eiìere  il  pefo  dell'Acqua,  che  in  elio  fi  contiene,  eguale  all' 
altra  Acqua  ,  dovrebbe  fermarli  al  fommo  nella  fuperficie,  tuttavia., 
fi  vede  andare  in  fondo. 

Al  parere  del  preaccennato  Autore  ,  così  rifponde  il  Galilei ,  primiera- 
mente dicendo: 

Che  l'elfere  la  Dottrina  d'Archimede  difeorde  a  quella  d'Ariftotile  fem- 
plicemente ,  non  dovrebbe  movere  alcuno  ad  averla  perfofpetta,  non 
coftando  cagion  veruna ,  per  la  quale  l'autorità  di  quefto,  debba  eflere 
anteporta  all'autorità  di  quello. 

Secondariamente  così  difcorre:  Che  non  vede  in  Archimede  fimile  ope- 
razione, che  l'Acqua  Ila  più  grave  della  Terra,  né  sa  che  quefto  fi 
polla  dedurre  dalle  fue  conclusioni ,  che  quando  ciò  folle  ,  faria  degna 
d'efler  Iafciata,  ed  abbandonata  da  tutti  la  di  lui  Dottrina  ;  adducen- 
do  contro  il  Buonamici  diverfe  ragioni  ,  come  h  poflbno  vedere  a 
carte  19.  del  detto  difcorfo  . 

Torna  poi  al  primo  propofito  dicendo  ,  che  la  Terra  è  più  grave  dell' 
Acqua,  e  che  però  un  folido  di  Terra  va  al  fondo  ,  ma  può  ben  farli 
un  comporto  di  Terra ,  e  d'Aria -^  il  quale  fia  men  grave  d'altrettanta 
mole  d'Acqua  ,  e  quefto  refterà  a  galla  ,  e  farà  l'una ,  e  l'altra  efpe- 
rienza  molto  ben  concorde  alla  Dottrina  del  fopranominato  Archi- 
mede . 

Per  portar  poi  alcuna  ragione  effettiva  della  gravità  dell'Acqua,  non_, 
laicieremo  di   notare  la  più  communc  ,  ed  accetta  ,  come   quella., 
3  por- 
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portata  dal  grande  Ariftotile  ,  cioè  l'Acqua  ciTcr  greve  ,  perche  è  den- 
fa,  così  la  Terra,  all'incontro  l'Aria,  ed  il  Foco  fono  leggieri,  per- 
che fono  rari  ,  procedendo  fecondo  quello  ,  che  dicono  commune- 
mentc ,  e  fondatamente  tutt'i  Filofofi ,  che  fopra  di  ciò  hanno  le  lo- 
ro difpute  fondate  ,  che  procede  dalla  dcnfita  la  gravezza  ,  e  dalla 
rarità  la  leggerezza  ,  la  prima  caufata  dalla  (fremirà  grande  delle 
parti ,  la  feconda  dalla  larghezza  di  effe . 


CAP.Ito 


CAPITOLO     IV. 

Come  l'Acqua  per  la  fua  fuperiorità  ,  che  ha  con  la  Terra , 
fi,  trasfonde  nella  meàefima  . 
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ON  ci  diffonderemo  in  quefto  Capitolo  in  dimoftrare  ciò ,  che  riab- 
biamo propofto  ,  efiendo  più  torto  materia  da  Filofofì ,  che  noftra__>  ; 
ma  brevemente  ne  difcorreremo  ,  acciò  non  fi  pofla  dal  Lettore  veruna 
cofadefiderare,  che  in  qualche  parte  attinente  all'Elemento  dell'Acqua 
ne  fia .  Però  che  per  provare  ,  che  l'Acqua  fia  fuperiore  alla  Terra  ,  fi 
riftringeremo  ad  una  prova  commune  ,  ed  infallibile  . 
Oflervifi  quand'uno  fi  è  internato  nel  Mare  per  fpazio  confiderabile_» 
di  molte  miglia,  che  non  Solamente  non  vedrà  la  Terra,  ma  ne  anche 
le  più  elevate  cime  de' Monti ,  ragione ,  che  la  Terra ,  ed  i  detti  Monti  , 
benché  alti/fimi ,  fono  inferiori ,  e  più  baffi ,  inferiori  mediante  la  diftanza ,  e  coftituzione 
della  Terra  ;  Quindi  confeguentemente  auviene ,  che  elfendo  l'Acqua  fuperiore  alla  Terra, 
ed  effendo  anche  i  Monti  di  effa  infimi  all'Elemento  del  quale  trattiamo  ,  che  di  nece ffita 
fi  di  bifogno  ,  che  l'Acqua  fi  trasfonda  nelli  meati  de'Monti ,  e  nelli  pori  dell  a  Terra-»  5 
tutta  però  derivata  dal  Mare  ,  al  quale  finalmente  ritorna  . 
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Non  fono  dunque  in  foftanzai  Monti  più  alti  del  Mare,  ma  bensì  in  apparenza;  Ondo 
con  quefte  benché  fievoli  ragioni  ci  pare  a  baftanza  d'haver  provato  ,  e  dimofirato 
le  caufe  per  le  quali  hanno  origine  l'Acque  >  che  fopra  la  Terra  ,  e  dentro  li  Monti 
fcaturifcono. 

E  per  meglio  dimoftrarc  la  noftra  intenzione,  e  quanto  la  Divina  Onnipotenza  a  be- 
neficio de'Viventi  hi  fatto ,  creando  quello  Globo  Terreftre  ,  efporremo  la  Figura_> 
facendolo  vedere  coilituito  nella  fua  Circonferenza  BBB;  con  li  Monti ,  e  Valli  fo- 
pra la  Terra  apparenti  per  la  fua  inegualità  fuperiori  al  Globo,  e  fuperficie  del  Ma- 
re ,  la  quale  dimoftra  G,  D,  C,  D  ;  ma  in  follanza  ftante  le  diftanze  de'  Monti, 
D  ,E,  F,  D ,  vi  corre  la  porzione  Sferica  dell'Acqua  G,  H  ,  G,  eifendo  fuperiore_> 
per  il  catetto  E,H,  alla  linea  E,G,G,  fino  H  ;  sì  che  refta  inferiore  di  circon- 
ferenza il  Globo ,  ma  maggiore  ,  e  fuperiore  di  corpo  il  Mare  alli  Monti  D ,  quali 
Monti  per  il  loro  gravame  tendono  al  centro  A  ;  e  quella  fuperiorirà  di  corpo ,  che 
viene  moftrata  dalla  fopra  linea  G,  G,  E;  la  quale  non  può  pailare  da  un  Monte 
all'altro  per  eflere  impedita  dalla  porzione  Sferica  G,  H,  e  Gj  sì  che  da  E,  H, 
refta  fuperiore  l'Acqua  dalla  cima  de'Monti  ,  come  fi  può  vedere  dalla  linea  livel- 
lare D,F,D,  non  concedendoli  altra  linea  confinale  imaginaria,  folo  quella  attua- 
le della  cima  del  Monte  D ,  feorgendofi  quefte  verità ,  che  nella  più  alta  cima  de' 
Monti  dell'Europa  ,  fé  lo  concedere  la  virtù  vilìva  ,  non  fi  vederebbero  per  tale  in- 
terpofizione  gl'altri  della  Barbarla,  verificandoli  ciò,  che  fi  è  provato  nel  principio 
di  quello  Capitolo . 


CAP.  V. 


II 


CAPITOLO    V. 

Come  l'Acqua  del  Mare  venga  trasfufa  alti  Monti ,  e  del  luogo, 
e  dell  origine  della  trasfusone . 

CC IO'  che  l'Acqua  fi  trasfonda  ne'Ivlonti,  ed  in  al- 
tri luoghi  ,  hìofoficamente  parlando  ,   fa  di  bifogno , 
che  venga  attratta  dal  calore  del   Sole  ,  che  venga», 
tirata  da' vapori ,  condenfata  dall'Aria  5  così  medefi  ma- 
mente  il  calore  penetra  fotto  terra ,  e  move ,  e  tira  i 
1  vapori  alle  grotte ,   caverne  ,  e   vifeere  de'Monti  ,    e 
la  freddezza  di  quefte  gl'ingroila  ,  e  converte  in  Torrenti  ;  E  di  qui 
ancora,  fecondo  l'opinione  di  divertì  Filofofi ,  nafeono  li  Fiumi,  le 
Fonti,  ed  altre  innumerabili  fcaturigini  d'Acque,  potendo  anche  in 
quello  modo  havere  la  perpetuità  ;  perche   le  continuamente  i  va- 
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pori  fono  tirati  alla  concavità  della  Terra  dal  calore  del  Cielo,  ò  ve- 
ro da  per  loro  v'aicendono ,  acciò  le  grotte  non  rimangan  vacue-.  ; 
bifogna  ,  che  continuamente  ancora  fi  generi  l'Acqua  ,  e  per  con- 
ferenza, che  di  continuo  corrano  i  Fiumi  ;  Di  qui  fi  può  ripro- 
vare l'opinione  d;  coloro  ,  che  affermano  generarfi  folamente  i  Fiu- 
mi, e  le  Fonti  dall'Acque  piovane. 


CAP.VI. 


CAPITOLO    VI. 

/ 

Trova  come  dal  Mare  venga  trasfufa  l'Acqua 

nelli  Monti, 

E  R  bene  intendere  quella  terza  Figura  \  nella  quale 
intendiamo  provare  3  come  dalla  fuperiorità  dell'Ele- 
mento dell'Acqua ,  che  ha  il  fuo  corpo  principale  nel 
Mare ,  fi  venga  a  trafmetter  l'Acqua  nelle  cime  ,  e_ 
nelle  altezze  de'Monti ,  bifogna,  che  fia  prima  con- 
ceria la  rotondità  della  Terra  ,  e  del  corpo  Acqueo  , 
d'onde  poi  viene  a  trafmetterfi  l'Acqua  nelli  Monti  ad  effa  inferiori  ; 
Sì  che  ciò  fuppoito  ,  per  quello  ,  che  fi  è  detto  nel  Capitolo  IV, 
torniamo  hora  a  palefarlo  con  l'efperienza  ;  Diciamo  dunque,  che_, 
li  Monti  D ,  perpendicolarmente  tendenti  al  loro  centro  A  ,  e  l'ap- 
parente difhnza  fra  d'eflì  da  D,M,D,  farebbe  il  livello  impedito 
dalla  rotonda,  e  sferica  porzione  G,N,H,L,G,  efìendo  dalia  li- 
nea interfecante  G,0,eG,  fino  all'elevazione  per  il  catetto  0,tH, 
fa  che  fia  corpo  fuperiore  per  influire  l'Acque,  come»avanti  fi  è  det- 
to, ne'Monti ,  D,  declinando  l'attività  del  pefo  nelle  due  tangenti 
N,L,  per  trasfondere  l'Acque  in  C  5  e  allevandole ,  ed  inalzando- 
le alla  fcaturigine ,  e  cima  del  Monte  D ,  prendendo  il  fuo  livello 
da  D  ,  N,  e  L  ,  D  j  effetti  proprii  della  lua  nacura.  Se  poi  fi  voleiTe 
trasfonder  l'Acqua  da  un  Monte  fuperiore,  ad  uno  inferiore,  ciò  de- 
vefi  con  efattezza  operare  per  mezzo  dell'arte ,  regolatrice  della  parte 
maggiore  delle  nortre  efperienze  ;  Così  fé  fi  voleiTe  con  l'arte  mandar 
l'Acqua  ,  che  icaturifee  dal  Monte  D,  all'altro  Monte  R,  quando 
però  polla  ricevere  adeguatamente  il  pefo  per  la  forza  efpulfiva,  fi  po- 
trà fare  per  mezzo  d'artificii  ,  ed  inalzamenti  d'archi  ,  ò  altre  ope- 
razioni ,  ma  haverà  meno  elevazione  della  prima  *,  Ma  fé  fi  farà  il 
riducimento,  e  condotta  dell'Acqua  per  mezzo  de'condotti  di  piom- 
bo riceverà  più  grande  elevazione  a  cagione  ,  che  imboccando  in  S, 
paifano  la  Valle  I .,  e  fi  rialza  in  F,  rifpettoal  fuo  livello  D,S,E,R. 


CAP.VIL 
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CAPITOLO    VII. 

OffervaZjioni  nece farle  frima  degl ali  acci  amenti 

dell'  Acque , 

A  Natura  ,  univerlal  madre  ,  e  maeftra  delle  cofe ,  fi  è 
quella  ,  che  deve  reggere,  e  regolare  ogni  noltra  ope- 
razione ,  anzi    dobbiamo  da  lei  apprendere  in  ogni 
arte  ,  ed  in  ogni  feienza  i  principali  ammaelrramcntij 
Quindi  è  ,  che  dobbiamo  oilervare  come  ella  va  per- 
fezzionando  le  forgivc,  e  fcaturigini  dell'Acque  nelli 
meati,  vene,  ò  pori,  che  vogliam  dire,  della   Terra,  ^ponendole 
poi  con  il  debito  tempo  alla  luce,  le  quali  poiché  lì  fono  molto  nel- 
le terrene  vifeere  raggirate,  e  difeufìe ,  fi  rendono  vifibili;  Ma  però 
feorgefi  in  loro  una  certa  inquictitudine  per  non  trovare  la  propria 
refidenza  ,  fé  non  nelli  luoghi  più  infimi  ,  e  baffi  a  quelle  dal  ter- 
reno conceffi  ;   Così  per  allacciare  ,  ed  imprigionare  l'Acque  non  fi 
deve  fvegliare  il  loro  fiato  ,  e  perturbare  la  loro  quiete  con  violenti 
operazioni  proffime  alle  loro  iorgenti  ;  Ma  fi  richiede  piacevole ,  e 
dittante  operazione  per  circonvallare  con  tal  morbidezza ,  e  tempo  , 
sì  che  quafi  naturalmente ,  e  non  sforzatamente  la  propria  Acqua^ 
acconfenti  al  Tuo  livello,  e  refidenza.  Maeltri  di  limili  operazioni  ci 
fono  fiati  nelle  loro  perfetti  (Ti  me  opere  gl'antichi  Romani  ,  i  quali 
univano  alla  diligenza  un  gran  fapere .   Sufficientiflima  caufa  paò  di 
far  diverfione  ,    e  di  mutar  refidenza  farà  fé  follerò  l'Acque  violen- 
temente anguftiate  dalla  Grettezza  degl'allacciamenti  ,  in  modo  ta- 
le ,  che  verria  impedito  a  quelle  la  dilatazione  attiva  ,    e  per  con- 
ferenza  a  contraporfi  alla  propria  cftenfione  ,  e  quefto  lo  conce- 
diamo accidentalmente  fuccello  ,  e  potremo  da  ciò  cavarne  tal  de- 

duzzione. 
Se  dunque  la  propria  eflenfione  dell'Acqua  è  inimica  del  freno  ,  ò  con- 
dotto ,  che  la  reftringe  ,  farà  neceffariamente  maggiore  quando  ver- 
rà impedita  la  potenza  nell'inaizamento ,  ed  elevazione  d  1  fuo  for- 
gimene ,  cioè  ,  quando  folle  comprefa,  e  riftretta  la  fua  efalazio- 
ne  minuta  con  folidi  corpi  di  muro ,  che  a  perpendicolo  comprime- 
rebbero la  detta  efalazione  ,  le  quali  Acque  trovandofi  così  carce- 
rate dalla  ftrettezza  delle  circonvallazioni ,  e  dalli  prenominati  muri 
riftrette  ,  e  da  ciò  procedendo  l'effere  effe  impedite  del  loro  forgi- 
mento  al  proprio  livello,  maggiormente  faranno  neceffitate,  e  vio- 
lentate ad  uno  sforzato  ,  e  più  copiofo  deviamento. 


Taremo 
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Faremo  per  tanto  precedere  ad  utilità  del  Lettoro 
alcune  Regole  per  rettamente  formare  gl'Allac- 
ciamenti ,  ò  Condotti  ,  per  li  quali  devo 
fìrettamente  pattare,  e  correre  l'Acqua. 

Li  Precetti  fiù  necejf arti  fono  quefii  . 

PRimo  .  Riconofcere  le  forgenti  ,  ò  primi  umori  dell'Acque  ,  fe_, 
fiano  ftabili ,  e  permanenti  ne'calori  eccellivi  del  tempo  Eftivo  , 
mafUme  paflato  l'Equinozzio  Autunnale  ',  poiché"  all'ora  per  ca- 
gione del  caldo  infofrribile ,  molte  fcaturigini  d'Acque  fi  feccano ,  e 
lì  aduggiano , 

Secondo.  Riconofcere  la  qualità,  e  fapore  dell'Acque,  con  il  guftarle, 
poiché  tal  volta  fono  acide,  ò  falfe,  e  per  queito  vengono  a  man- 
care di  quelle  perfezzioni ,  che  il  ricercano  per  l'utile  ,  ed  ufo  com- 
mune  5  ed  effendo  tali,  farebbe  fuperflua  ogni  diligenza  ,  e  fit.ga  , 
che  vi  fi  facefle . 

Terzo .  Si  deve  oflervare  fé  nelli  bullori ,  e  fortumi  vi  fi  poflbno  au- 
gumentare  l'Acque  ,  che  fono  imbevute  da'terreni  a  cagione  delle_, 
pioggie  ,  mentre  quefte  non  folamente  fogliono  caufare  torbidezze, 
ma  nella  itagione  fcftiva  vengono  a  mancare  nel  medefimo  tempo  , 
che  mancano  l'Acque  piovane. 

Quarto  .  Riconofcere  fé  il  livello  del  fortume ,  ò  bullore  habbia  {uffi- 
ciente altezza  per  la  conduttura  ,  e  vedere  le  vi  è  luogo  a  baftanza 
per  dare  alla  dett'Acqua  li  fuoi  declivii  opportuni ,  altrimenti  non_i 
vi  effendo  quefto  fito  neceflario,  farebbe  impolTibile  d'effettuare  il 
difegno . 

Quinto  .  Fare  efperienza  con  terra  arginata  avanti  il  principiare  l'im- 
prefa  delle  foftruzzioni  de'muri  ,  per  riconofcere  la  giufta  quantità 
dell'Acqua  ,  fé  pofla  comportare  la  fpefa  da  fard,  e  fé  la  fopradetta 
quantità  porta  eiier  bevuta  dalla  terreftre  aridezza ,  per  i  luoghi  pref. 
critti  da  dove  parlerà. 

Serto.  Doppo  riconofciuto  il  tutto,  come  riabbiamo  auvifato,  fi  deve 
oflervare  fé  fi  può  venire  all'effettuazione  della  condotta  -,  E  poi  fi 
dovrà,  mifurare  la  quantità  della  dett'Acqua,  come  fi  paleferà  evi- 
dentemente nelle  feguenti  Dimoftrazioni . 

Settimo .  Si  dovrà  fare  il  fuo  ricettacolo  in  fufficiente  diftanza  del  bul- 
lore ,  ò  forgivi  ,  acciò  le  vene  i\  pollino  fecondare  nel.  medefimo  , 
con  lafciare  nelle  proprie  foftruzzioni  il  forame  baflb  per  lo  fpurgo 
degl'interrimenti  ,  procurando  ,  che  fia  il  fadetto  ricettacolo  ben_, 
munito  di  buon  muro  attorno ,  e  di  volte ,  acciò  refti  difefa  ,  e  cu- 
ftodita  l'Acqua  buona  ,  dalle  pioggie ,  che  fogliono  accidentalmente 
cadere . 

Otta- 
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Ottavo .  Si  devono  fare  molte  diligenti  oflervazioni ,  per  arrivare  alla 
certa  conofcenza ,  circa  la  fermezza ,  e  riabilita  dell'Acqua ,  men- 
tre non  balta  la  diligenza  fatta  per  un  folo  anno  s  non  efl'endo  tem- 
po baftevole  ,  ma  almeno  deve  durare  per  tre  ,  {tante  ,  che  molte 
volte  accade ,  clTcre  un'anno  più  umido ,  e  più  piovofo  dell'altro  , 
e  da  quefto  ne  nafeerebbe  un'inganno  notabile  per  l'operante  >  ha- 
vendo  origine  dall'umidità  ,  e  pioggia  l'accrefeimento  della  quantità 
dell'Acqua . 

E  quefte  otto  notizie  ci  è  parfo  bene  di  farle  precedere  a  caufa ,  che_, 
fiino  bene  intefe  le  fufieguenti  Figure . 


CAP.VIIL 
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CAPITOLO     Vili. 


Modo  ,   e  forma  d'allacciare ,   e  reftrìngere  l'Acqua 

nelli  Condotti . 


UNO  dunque  polli  i  Bullori  di  qualche  diftanxa,, 
l'uno  dall'altro  A,B,C>  l'elevazione  de' quali  am- 
mette la  propria  unione  in  un  luogo  maggiore  E  ; 
fi  dovranno  doppo  quefti  Bullori  riftretti  da'  Muri  , 
condurli  per  via  di  chiaviche  F,  nel  detto  primo  ri- 
|  cettacolo ,  fervendo  egli  per  primo  fpurgatore  ,  e_> 
nel  quale  vi  doveri  effer  Io  sforo  ,  ò  fia  condotto  per  il  camino 
della  detta  Acqua  unita  D  ;  e  fotto  vi  dovrà  efìere  il  fuo  fora- 
me G ,    per  fpurgarli   dalle  gravità  terrefìri ,  ò  vogliam  dire  inter- 

C  rimen- 
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rimenti,  ed  acciò  l'Acqua  fenza  impedimento  vadi  al  folito,  ed  an- 
tico Emiffario  come  H,  dimoftra. 
Per  faper  poi  quant'Acqua  porta  ciafcheduno  delli  accennati  Condot- 
ti, fi  dovranno  milurare  nel  modo  ,  che  verrà  dimoftrato  futTeguen- 
temente . 


CAP.IXi 
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CAPITOLO     IX. 

Modo ,  e  forma  di  prender  £  Acque  nelli  Monti  per 
condurle  in  altri  luoghi . 

EUÉiSlllligil  OLENDO    condottare  uno  ,  ò  più  corpi  d'Acqui 

di  qualità  {ufficiente  al  difegnato  bifogno  ,  che  fi  de- 

fiderà ,  e  le  fcaturigini  di  effa  foriero  nella  cima ,  in_/ 

mezzo,  ò  nelle  più  alte  pendici  de'Monti  A;  Che-, 

per  condurla  per  via  d'Acquedotti  fi  dovrà  ricono- 

fcere  il  fuo  livello  per  affegnare  il  declivio  del  me* 

defimo  per  traghettare  da  un  luogo  all'altro  il  corpo  dell'Acqua ,  i! 

'I  declivio  della  quale  pofto  fotto  la  linea  Orizontale  del  livello  da  Jn 

termine  all'altro  della  condotta ,    dovrà  haver  di  pendenza  aAneno 

oncia  mezza  per  canna  Romana  d'Architetto. 

C   a  Edop- 


%o 


E  doppo  fi  deve  mifurare,  e  fcandagliare  la  quantità  della  fpefa  delle 
fothuzzioni  delli  muri ,  acciò  non  folTero  talvolta  fuperiori  al  difa- 
vantaggio  della  quantità  dell'Acqua,  la  quale  fi  dovrà  mifurare,  e 
formarne  il  numero  delle  divifioni ,  fecondo  li  concorrenti  della., 
fpefa  ,  ò  pure  per  elitare  in  varii  modi ,  ò  anche  per  il  bifogno  , 
che  fi  vorrà  ,  ò  fi  potrà  defiderai  e. 

Il  tutto,  che  fi  è  detto  antecedentemente  deve  elfere  regolato  dal  rico- 
nofeimento  della  quantità  dell'Acqua  corrifpondente  alla  fpeia  ,  ed 
alli  livelli  ;  Doppo  fi  dovrà  con  ogni  efatta  attenzione  riconofeere 
la  qualità  de'terreni  per  li  quali  fi  devono  fare  le  foftruzzioni  de'mu- 
ri  in  foftentamento  dell'acquedotto  ;  e  ritrovando  inftabilità  ,  infer- 
mezza,  ò  inabilità  de'medefimi ,  li  dovrà  dare  origine  all'elevazio- 
ne ne'luoghi  baffi ,  ed  inferiori  negl'afTodati ,  e  bene  afTicurati  ter- 
reni ,  con  plateati ,  ed  allargati  corpi  di  muro  fegnati  con  la  lette- 
ra D ,  fopra  'de'quali  s'inalzano  fino  alla  fituazione  dell'Acquedotto 
fegnato  A  -,  devono  etfer  fatte  non  folo  d'ottime  materie ,  ma  anche 

con 
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con  fue  fcarpe  ,  e  piedi  per  opporli  alla  propenfìone  del  terreno  , 
ed  al  foftegno  dell'acquedotto  con  pennelli ,  ò  barbacani  K ,  da  in- 
trodurli nelle  vifeere  del  terreno  di  tanto  in  tanto  ,  fopra  de'quali 
faranno  importate  le  fue   volte  deftinate  a  {"ottenere  il  muro  della_. 
Platea  E  ;  che  ferve  di  letto  al  corfo  dell'Acqua ,  fopra  del  qual  let- 
to s'alzerà  folido ,  ed  ottimo  muro  di  fponda  ,  e  volte  per  compo- 
nere  l'acquedotto  fegnato  Q^  con  il  fuo  pendio  per  difefe  dell'Acque 
accidentali ,  lartricato  di  felci ,  ò  pure  di  muro  di  mattone  in  coltel- 
lo, come  più  attivo  alla  refiftenza  dell'ingiurie,  e  mutanze  de'tem- 
pi ,  e  dentro  l'acquedotto  fi  dovrà  eflere  ben  munito  di  colle  ,  afri- 
chi di  calce,  e  ftruzzo  per  evitare  le  trapellazioni  dell'Acque,  come 
appunto  fi   feorge   in  limili  operazioni  fatte  da  Ottaviano  Augufto 
nelli  Monti  già  noti  del  Vico  Aurelio,   hoggi  detto  Vicarello,  così 
dal  volgo  corrotto ,  per  la  condotta  dell'Acqua  Aifcatina  poco  lungi 
dal  Lago  di  Bracciano,  nominato  Sabatino. 
Poflono  tanto  operare  le  trapelazioni  dell'Acque  ,  unite  al  grave  pefo 
delle  Eabriche  ,  che  ,  benché  fi  tro vallerò  in  quelle  altezze  de'Mon- 
ti  ,  dove  vanno  fituate  le  dette  Fabriche ,   terreni  ben  fodi  ,  cioè  , 
muniti  ài  tufi,  e  di  felci,  fopra  de'quali   parefle  ,  che  con  ogni  fe- 
deltà, e  ficurezza  fi  poteiTe  fermare  il  pelante  foftegno  di  effe  in.» 
avanzamento  di  quelli  profondi  Edifici!  ,  non  fi  deve  in  modo  ve- 
runo elìcine  certi ,  ma  bensì  intaccare  li  medefimi  terreni  ,  e  fare-, 
i  loro  pofimenti  ,  e  letti  in  piano  ,  dove  hanno  da  polare  li  muri 
dell'acquedotto  ,  acciò  che  fi  renda  il  tutto  ficuro  ,  e   ftabile   fenza 
temere  d'alcuna  rovina,  facile  ad  cfler  caufata,  e  dall'Acqua,  e  da' 
declivii  ,  fé  fopra  di  ciìi  s'inalzaftcro  gli  aggravanti  pefi  delle  dette 
foftruzzioni . 
—   Avertendo  però  ,  che  l'acquedotto  fia  di  tal  larghezza  ,  che  vi  pollino 
...    facilmente  andare  ,  e  tornare  due  Vomini  in  occorrenza  delle  ripo- 
liture ,   e  vifite  del  medefimo  ,    lafciando  dal  letto  del  fopranomi- 
nato  acquedotto  sì  interiormente,  come  efteriormente  due  rifeghe_, 
da  noi  legnate  con  H,  per  ambulazione,  come  habbiamo  detto  de' 
Vifitatoii  ,  e  Curatori  ,  li  quali  venivano  ancora  porti  in  tal  carica 
da  gli  antichi  Romani  ,  ed  erano  con  i  medefimi  nomi  nominati, 
non  trafeurando  l'efatta  diligenza  dentro  i  loro  valli  Acquedotti,  con 
il  commodo   d'alcune  fineftre   notate  con  la  lettera  I,  per  dare  il  lu- 
me \    Intendendoli    da  noi  però  fempre  d'Acquedotti  reali,  magni- 
fici, e  grandi,  come  quello  dell'Acqua  Marzia  nella  ftrada  Valeria, 
ò  come  quello  di  Claudio  ,   ò  pure   come  l'altro  della  fopra  accen- 
nata Alfeatina  attorno  il  detto  Lago  di  Bracciano  ,  fopra  il  qual  no- 
me d'Alfeatina  nafeono  frequentemente  tra   moderni  Antiquarii  di- 
verfe  difpute,  contrattandoli  fé  TAlfeatina  fia  l'acqua  del  già  men- 
tovato Bracciano  ,  ò  altra  ;  ma  di  ciò  ne  habbiamo  difeorfo  a  ba- 
ldanza sù'l  principio  della  noftra  Opera  Vaticana,  come  più  appro- 
pofito . 

Il  nu- 
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Il  numero  però  delli  già  prenominati  magnifici  Acquedotti  ,  e  d'altri , 
afTieme  con  le  più  efattc  notizie  di  efli  fi  hanno  dal  diligentiflimo 
Frontino  nel  fuo  erudito  Trattato  degl'Acquedotti ,  all'autorità  del 
quale,  come  più  veridica  >  e  ftabilc,  onninamente  rimettiamoli  pru- 
dente Lettore. 


CAP.X. 
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CAPITOLO    X. 

Modo  della  conduttura  dell'Acque  -per  longhi  'viaggi  nelle 

Valli ,  e  Colline. 

Ccaderà,  che  per  profeguire  il  camino  degl'Acquedotti,  fi 
dovrà  pattare  diametralmente  fra  le  Valli ,  ò  pure  nelle 
circonferenze  dell'appendici  de'Monti.  Certo  è,  chela 
propria  fermezza ,  e  iblidità  dell'A:qu.  dotto  ogni  volta, 
che  il  giro  permette  il  declivio,  farà  fempre  meglio  il  gi- 
ro, che  la  diametrale,  ed  anche  fi  può  auventurare  l'acqui- 
fìo  dell'Acque ,  che  fempre  fogliono  fcaturire  in  fimili  luoghi ,  il  valore 
delle  quali  poila  contraporre  alla  fpefa  dell'opera . 
,  perche  nel  giro  del  viaggio  fogliono  fare  varii  angoli ,  come  quelli  notati 
D,  nelli  quali ,  come  luogo  più  efpolto  alla  vifta,  de  veli  fare  i  fuoi  Tor- 
rini  come  Pozzi  D,  quali  fervono  per  sfoghi ,  ed  indizio  del  viaggio  . 

Con- 
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Contiguo  li  med efimi  fogliono  effer  le  Valli,  le  quali  ammettono  la  fitua- 
zionc  de'sfogatori ,  ed  introiti  nelli  accennati  condotti,  per  le  {purgazio- 
ni ,  che  fi  dovranno  fare  per  le  puliture  di  eflì . 

E  quando  la  neceilità  del  declivio  caufafle  l'introdurfi  fotterraneamente  fran- 
te l'eminenze  de'ColliE,  fimilmente  in  ogni  angolo  dovranno  edere  i 
fuoi  Pozzi,  eTorriniD,  perla  medefìma  indicazione  del  fuo  giro. 

Succedendo  Tinterpofizione  delle  Valli,  che  neceffitaiTe  a  {ottenere  l'Acque- 
dotto per  via  d'Archi  B,  dovranno  eiTcrcleloro  fituazioni  in  luoghi  più 
ficuri ,  e  meno  foggetti  all'inondazioni ,  che  accadono  dalli  torrenti,  ed 
acque  accidentali  in  quelle  Valli  ,  li  quali  Archi  dovranno  effer  fùbricati ,  e 
foftrtitti  d'ottime  materie,  e  per  la  longitudine de/fi,  devefi  ouviare  la_, 
coftruzzione  a  una  fola  linea  retta, ma  con  varie  piegature  d'ottiifi  angoli, 
ed  a  ciafeheduno  de'quali  fi  farà  il  fuo  sforo  per  refalode'venti,che  in  quei 
luoghi  terminano,  portati  dalla  corrente,  e  natura  dell'acqua,  il  tutto  co- 
me fi  feorge  negl'antichi  Condotti  dell'Acqua  Paola  verfoilLagoAlfea- 
tino  ,  e  dell'Acqua  Marzia  nella  fìrada  Valeria,  cioè  Valle  di  Subiaco. 

CAP.XI. 
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CAPITOLO    XI. 

Modo  della  condottura  dell'Acqua   con  Condotti 

di  Piombo . 

OLENDO  condurre  una  forgcnte  d'Acqua  in  un  luogo 
elevato  per  condurla  in  un'altro  d'inferiore  altezza  ,  nel 
cui  viaggio  farà  hor  profondo ,  hor'eminente  fecondo  le 
Colline,  che  gli  s'interporranno  per  impedire  la  retta 
linea  ,  e  giudicandofi  non  eifer  di  bifogno  Acquedotti 
di  muro ,  fi  adopreranno  le  Canne  di  piombo  ftante  l'in- 
feriorità del  declivio;  nulladimeno  dovrà  farfi  il  Condotto  capace  con 
fuoi  sfogatori  neluoghi  più  baffi ,  e  sfiatatori  verfo  il  Cielo,  per  dare^ 
efalo  aventi  foliti  in  tali  luoghi  haver  la  loro  regione,  i  quali  impedifeo- 
no  il  corfo  dell'A  eque,  come  di  fopra  habbiam  inoltrato . 
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Sia  dunque  la  bocca  del  Condotto  A,  di  piombo,  pattando  per  gli  alti, 
e  baffi  BiC,E,F,H,I,  luogo  deftinato  allo  fverfamento  ;  Si  dov- 
rà nel  luogo  B  ,  porre  la  chiave  per  sfogare  il  pefo  dell'Acqua^ 
A,  B5  C  ;  con  alzare  daB,  D,  verfo  il  Cielo  la  canna  fuperiore  al 
Livello  A  >  e  D ,  per  la  quale  devono  sfiatare  i  venti  j  e  fimilmente 
nell'altra  parte  baita  E,  fi  porrà  la  chiave  per  sfogo,  e  sfogare  C, 
e  G;  e  fimilmentc  nell'altra  parte  balla  H,K,  fi  porrà  la  Chiave  del- 
lo sfogò,  e  fi  alzerà  lo  sfiatatole  al  Livello  di  K,  E  >  li  quali  sfia- 
tatoti predano  grand'ajuto  al  corfo  dell'Acqua  ,  a  cagione ,  che  le 
fi  leva  il  vento,  che  trattiene  ,  come  fopra  s'è  detto - 
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CAPITOLO    XII. 

Awvert intenti  intorno  al  mifurare  /'  Acqu<u> 

correnti  . 
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Tanto  ardua  ,  e  diffidi  cofa  il  fapere  la  certa,  e  deter- 
minata mifura  dell'Acque ,  le  quali ,  ò  in  canali ,  ò  in 
condotti  ,  ò  ne'proprii  loro  letti  fen  corrono  ,  che  ha 
dato  da  temere  a'più  dotti  ,  da  vacillare  a'più  faggi  > 
Onde  non  farà  meraviglia  ,  fé  noi  ,   benché  confidati 
fopra  molt'Efperienze  ,  con  gran  difficoltà  ci  facciamo 
indurre  a  parlarne  ;   Ma  eflendo  cofa  tanto  attinente  al  noftro  fog- 
getto  non  ne  pofTìam  fardi  meno  di  difcorrerej  Nafcono  le  princi- 
pali  difficoltà  in  quella  materia  dall'ellerlì  frequentemente  olTervati 
molti  folli,  e  canali,  che  portano  acque,  per  far  macinare  Molini, 
ò  altro  ,  ne'quali  folli ,  e  canali  venendo  mifurata  l'Acqua  fi  ritrova- 
va  aliai  grolla  ;  ma  fé  era  poi  mifurata  la  medefima  acqua  nella_, 
cafcata ,  che  fa  per  rivoltare  detta  Machina,  era  affai  minore,  non 
arrivando  ben  fpeflo  alla  decima,  né  tal  volta  alla  vigefima  parte_, , 
in  modo  tale  ,   che  la  ilefla  Acqua  corrente  veniva  ad  eflere  hora__, 
più,  hora  meno  di  mifura  in  diverfe  parti  dell'alveo  fuo  medefimo; 
Di  qui  ha  havuto  origine ,  che  molte  mifure ,  benché  accreditate^  , 
fon  divenute  fofpette .  Per  tanto  è  d'auvertirfi  ,.  che  eflendo  verifjì- 
mo  ,  che  in  diverfe  parti  del  medefimo  Fiume,  ò  alveo  d'acqua  cor- 
rente ,  fempre  padano  eguali  quantità  d'acqua  in  tempi  eguali  ;  ed 
eiTendo  ancora  vero ,   che  in  diverfe  parti  il  medefimo  Fiume  può 
riavere  varie,  e  diverfe  velocità,  ne  feguirà  per  neceflaria  confeguen- 
za ,  che  dove  havrà  il  Fiume  minore  velocità.,,  farà  di  maggior  mi- 
fura ,  ed  in  quelle  parti ,  nelle  quali  havrà  maggior  velocità  ,  farà 
di  minor  mifura  ,  ed  in  iòmma  la  velocità  di  diverfe  parti  dell'iftelTo 
Fiume  havrà  reciproca,  e  fcambievole  proporzione  con  le  loro  mi- 
fure. 
Per  tanto  a  chi  goderà  d'elTere  diligente  in  quelle  mifure ,  fa  di  bifo- 
gno  fhbilire  bene  quello  principio ,  e  fondamento  ,  cioè  ,  che  l'iftef- 
fa  Acqua  corrente  va  mutando  la  mifura  ,  fecondo  ,  che  varia  la_, 
velocità ,  cioè  ,  minuendo   la  mifura  ,   come  diremo  nelli  Capitoli 
feguenti,  mentre,  crefee  la  velocità,  e  crefeendo  la  mifura ,  quando 
feema  la  velocità. 
Per  bene  intendere  quanto  habbiamo  per  l'innanzi  detto,  fi  deve  fapere, 
che  fé  un  Torrente  entra  in  un  Fiume  in  tempo  ,  che  il  Fiume   ila 
ballo,  all'ora  il  Torrente  fi  muove  con  una  tal  velocità,  qual  fi  fia, 
pattando  per  l'ultime  fue  parti,  con  le  quali  communica  col  Fiume; 
nelle  quali  parti  ,  mifurato  il  Torrente  ,  havrà  una  tal  mifura  ;  ma 
crefeendo,  ed  alzandofi  il  Fiume,  ancora  le  medefime  parti  del  Tor- 
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icntc  vengono  a  crcfccrc  di  grandezza ,  e  mifura  ,  ancorché  il  Tor- 
rente in  quel  punto  non  metta  più  acqua  di  quello  ,  che  faceva  pri- 
ma •  talché  crefeiuto  ,  che  farà  il  Fiume  ,  havremo  da  coniìderare_, 
due  bocche  del  medefimo  Torrente,  una  minore  avanti  l'alzamento, 
l'altra  maggiore  doppo  l'alzamento  ,  le  quali  bocche  fcaricano  eguai 
copra  d'acqua  in  tempi  eguali  ;  adunque  la  velocità  per  la  minore^ 
bocca  farà  maggiore  ,  che  la  velocità  per  la  bocca  maggiore ,  e_, 
così  il  Torrente  ftrà  ritardato  dal  fuo  corfo  ordinario  ;  Habbiamo 
volfuto  però  far  precedere  quelle  notizie  come  neceflaric ,  ed  alcu- 
ne prove  del  P.Caftelli  ,  come  attinenti  a  molti  Capitoli,  che  fegui- 
ìanno  . 
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CAPITOLO     XIII. 

Modo  di  mifìirareixAcque ,  che  corrono  negl  Acquedotti . 

L  voler  dunque ,  per  quello ,  ch'avanti  habbiam  dimoftra* 
to  >  rendere  minuto  conto  delle  mifure  dell'Acque  ,  quali 
fi  rende  impoflìbile,  ftante  l'infinità  degl'accidenti  a'quali 
foggiacciono ,  per  le  variazioni  de  moti ,  declivii,  e  cre- 
fcimenti.ed  anche  per  l'alterazioni  delle  pioggie,che  però 
per  riconofcere  quelle  quantità,  che  diligentemente  con- 
cedono le  loro  fcaturigini  prefittemi  al  più  fermo  mantenimento  d'elle , 
fono  nel  fine  de'tempi  Eftivi ,  e  l'offervazioni  di  tal  mantenimento  fono 
da  farfi  nel  corfo  di  più  anni,  e  che  li  Mifuratori-  dovranno  efler  bene_, 
iftrutti  di  fimili  materie,altrimenti  poflbno  prendere  de  gli  equivoci  ftra- 

vaganti  nelle  mifure  ,  e  rei  azioni . 

Da 
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Da  quefla  fopra  pofìa  Figura  fi  confermeranno  le  noflre  Tegole 

DUnque  per  appro'ilimarfi  più  che  fia  podìbile  per  le  mifure  dell'Acque 
correnti  in  ciafehedun  condotto  è  la  qui  fopra  dimoftrata  Cafla  Gio- 
ita in  faccia,  ò  in  fianco  all'Acquedotto  A,  acciò  la  corrente  termini  in  e£ 
fa  con  uno  fportello  mobilel,  e  H,  in  faccia  alla  Calta,  cheper  via  d'inca- 
ftro  nella  groiTezza  d'elfa,  fi  polla  alzare,  ed  abballare  fecondo  il  bifogno> 
chiudendo  tutto  lo  fportello,fi  renderà  impedito  il  corfo  dell'acqua  in  fez- 
zione  B,E,C,D,  follevandofi  dal  fondo  deirAcquedotto,aprendolo  fpor- 
tello N;  acciò  fi  fverfi  l'acqua  dallo  sforo  I,in  modo  che  vi  fia  fopra  un'al- 
tezza d'acqua  da  I  ,  e  K,  la  quale  altezza,  ò  fia  pefo ,  venga  mantenuto  per 
molto  fpazio  di  tempo  nel  fuo  Livello,  l'acqua, che  ufeirà  da)  Paralelio- 
gramo  I ,  farà  il  corpo  dell'acqua ,  che  feorre  dentro  l'Acquedotto ,  mifu- 
rando  quel  Paralellogramo  a  oncie  ,  ò  porzioni .  Per  faper  poi  l'altre 
quantità  d'acque,  fi  deve  haverefempreilmedefimopcfo,  ch'è  quello,  che 
regola  la  quantità  d'effe  acque,  come  fi  praticò  da  noi  alliio.di  Settembre 
1 687.  per  le  mifure  dell'Acqua  Sifta ,  e  Urbana  a  Pantano  de  Griffi  . 
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CAPITOLO    XIV. 

Come  due  Acque  eguali  in  due  Alvei  fituate ,  e  fendo  fofte  in  un 

Colo  Alveo ,  o  Canale ,  caleranno  di  corpo  fra  di  loro , 

^  canone  della  velocità  cresciuta . 

1  Abbiamo  già  dimoftrato,che  la  ftelV Acqua  corrente  ha  diverfe  mifure 
nel  fuo  Alveo ,  fecondo  ,  che  ha  varie  le  velocità ,  in  modo  ,  che  fèrn- 
pre  è  maggiore  la  mifura  dell'Acqua  ,  dov'è  minore  la  velocità  ,  e  per 
il  contrario  minore  è  la  mifura  ,  ov'è  maggiore  la  velocità .  Di  qui , 
come  habbiamo  accennato  ,  nafcono  i  maggiori  errori  di  quelli ,  che 
mifurano,  poiché  entrando  l'Acqua  nell'Acqua  d'un'altro  Fiume  ,  ò 
Torrente  ,  viene  a  variare  le  mifure  percaufa  della  variazione  della.» 
velocità ,  eflèndo  quefta  potentifflma  cagione  ad  alterare  maraviglio- 
samente le  mifure  dell'Acque  correnti  ;  ma  noi  rifolvendo  faciliffima- 
mente  il  dubbio,  poffiamo  dire ,  che  queft'  Acque  feemano  le  mifure  ,  entrate  ,  che  fono 
nel  Fiume  principale  ,  e  la  ragione  non  è  altra ,  fé  non  perche  crefeono  di  velocita  . 
Sianfi  li  due  Corpi  d'Acqua  A,  B,  C,  D;  E,  F,  G,  H,  li  pofamenti,  ò  letti  de'quali  fiaooC,  B  ; 
G,  Hi  che  fiano  uguali  fra  di  loro  ,  e  le  fue  altezze  A,  B;  E,  G.  fiano  ancor  loro  "g«a«.'  dl" 
ciamo ,  che  unendofi  infieme  occuperanno  meno  quantità  di  corpo ,  quando  ambedui  an- 
deranno  dentro  una  medefima ,  ed  ugual  larghezza  di  letto  uguale  alle  proprie  di  G ,  «, 

odi  y 


P1 


ò  di  G,  H;  che  farà  In  V,  N .  Pcrcioche  Te  con  le  due  altezze  A,  B  ;  G,  E;  fi  coftitiyranno 
li  due  lati  dell'angolo  retto  I,  K  ;  e  che  fi  giunga  I,  L  ;  e  che  l'opra  il  lato  I,  L ,  fi  coftituifca 
il  Quadrato  I,  L  ;  M,  V.  Le  due  Acque  unite  infieme  fopra  la  medefima  larghezza  di  C,  B; 
òdiG>H;  chefaràV,N;  non  alzeranno  più  di  V,I;  perche  la  velocità  del  Corpo  dell' 
Aoqua  C,  A  ;  farà  G  ,  F  ;  uguale  I ,  K  ;  e  L ,  K  ;  uguale  a  V ,  N  ;  e  la  velocità  di  G ,  E  ;  farà 
G ,  H  ;  uguale  a  K,  L  i  e  K ,  I  ;  uguale  aV,N.  Ma  la  velocità  di  V ,  I  ;  e  V,  M  ;  farà  mag- 
giore dell  una,  e  dell'altr' Acqua. 

Dunque  fé  le  due  altezze  C,  D  ;  G ,  E  ;  la  loro  velocità  formano  li  dui  Quadrati  A,  B,  C,  D . 
E  ,  G  »  F  ,  H  ;  l'altezza  V ,  I  ;  con  la  fua  velocità  V  ,  M  ;  il  Quadrato  viene  a  formare.» 
I,  L,  V,  Mj  e  li  dui  Quadrati  A,  B;  C,  D  ;  E,  F  ;  G,  H  ;  per  la  47.  del  primo  fono  uguale 
al  Quadrato  di  I ,  L ,  V,  M .  Dunque  le  due  Acque  unite  infieme  non  alzeranno  dentro 
aduna  medefima  larghezza  di  letto  V,N;  piùdiV,I;  per  fcaricare  Acqua  uguale. 

Queft'è  un'Efperienza  fatta  nel  Condotto  Z  >  Alfeatino  . 

Scorre  l'Acqua  antica  in  altezza  di  palmi  due  come  nuin.  1;  e  meflbvi  dentro  la  quantità  du- 
plic  ata  dell'Acqua  nova  del  Lago  alzò  dal  num.  1 .  al  num.  2;  cioè  ,  l'Acqua  vecchia  viene 
ad  alzare  oncie  24;  portavi  la  nova  alzò  folo  oncie  9.  di  più,  e  non  già  al  piano  num.  3. 
come  tal'uni  credevano  .  Ciò  procede  per  l'acquifto  della  velocità  caufata  dal  pefo  . 

E  quando  fi  dalle  il  cafo ,  ciò  però  folamente  fuppofto  ,  di  ponervi  un'altra  quantità  limile 
di  più  delle  due  fudette  ,  alzerà  di  più  folo  oncie  6-  a  cagione  dell'acquifto  di  quel  pefo  ,  e 
di  più  velocità.  Ci  diffonderemo  in  molte  prove,  ed  efperienze  delle  mifure,  e  velocità 
delle  dette  Acque  correnti  nelli  fufleguenti  Capitoli ,  acciò  C\  veda,  che  non  habbiamo  vol- 
futo  rifparmiare  fatica  nelle  cofe  più  aftrufe,  e  difficili  ;  tutte  però  fondate  fopra  l'accen- 
nate Regole  da  noi  per  l'avanti  palefate  ,  e  dilucidate,  dilongandoci  con  Figure  ,  acciò  fi 
renda  più  evidente  quello  ,  ch'intendiamo  di  dimoftrare  . 
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CAPITOLO    XV. 

Quando  uri  Alveo  d'Acqua  in  una  me  de  finta  linea  fendente 

troverà  maggior  larghez^z^a  del  letto,  calerà  d  altez,z>a, 

e  -per  confeguenz>a  calerà  di  velocita . 


g^gErcioche  il  letto  A,  E;  è  minore  di  B,  C;  e  l'altezza  A,  E  ; 
è  maggiore  di  B,G;  ed  il  Corpo  A,B,E,F ;  è  uguale  al  Cor- 
po B,G  5  D,  C  ;  perche  la  43 .  del  primo,  efìendo  li  di  lui 
fupplimenti  B,  G>  D,  Q  D,  H,  h  K;  uguali  fra  di  loro ,  ed 
AjB^F-,  è  uguale  a  D,H,I,KjA,B,E,Fj  farà  anco  uguale 
a  B,G,D,Q  ma  il  Corpo,  che  ha  il  letto  piùfecreto  A,B; 
è  più  alto  di  quello  ,  che  ha  il  lettopiù largo  B ,  C  5  dunque  un  Corpo  di 
Acqua ,  che  havrà  minor  ftrettezza  diletto,  havrà  maggiore  altezza  di 
Corpo,  e  quando  il  medefimo Corpo  havrà  maggior  larghezza  di  letto, 

havrà  minor  altezza  di  Corpo. 

E  CAP.XVI. 
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CAPITOLO     XVI. 

Ogni  Corpo  d'Acqua  corrente,  che  habbia  moto  havrà  doppia 
velocità  nel  fondo ,  di  quella  ,  che  habbia  nel  meZi&o . 

"f     fH3PlSSÌl Sfcndo  l'altezza  del  Corpo  dell'Acqua  A,B;  che  vadi  ("opra 

ì  letto  B,  Ci  la  fua  velocità  farà  come  A,  B;  che  farà  B,Q 

ma  nel  mezzo  della  fua  propria  altezza  in  D,  E;  riavendo 

la  velocità  di  A ,  D  j  farà  D,  E  ;  ed  eflendo  nel  fondo  dell' 

Acqua  la  velocità  B ,  C  5  e  nel  mezzo  D ,  E  ;  un  corpo  di 

Acqua  corrente ,  havrà  maggior  velocità  nel  fondo  in  B  , 

che  nel  mezzo  in  D;  ma  la  velocità  inferiore  trafporterà  la  fuperiore ,  per 

edere  il  pofamento  della  fuperiore  fopra  la  velocità  inferiore.  Qui  fi  rifol- 

ve,  che  quant'impedimenti  faranno  nella  più  balìa  parte  delli  Fiumi  in  F; 

tutti  trattengono  la  maggior  velocità  della  corrente  d'elfi  Fiumi . 

CAP.XVII. 
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e  A  P  ITO  LO   XVII. 

"      •  '   '  '  • 

JO  Acque  ,    che  nel  mede  fimo-  letto  trìfflàno  minor  lar~ 
gbez>&a ,  s  aliano  di  Corpo ,  e  per  confeguenz^a 
trattengono  U  velocità. 


A  fé  il  declivio  del  Letto  A ,  B ,  fotfe  tanto  largo  in 
A,  C;  come  in  B,  D,  l'Acqua,  chiara  cofa  è,  che 
continuarebbe  fopra  elfo  letto  l'altezza  fu  a  ordina- 
ria tanto  in  A,  E  ;  come  in  B  ,  F  ,•  ma  perche  in_> 
BjDì  fi  ftringe  il  letto  in  B,  H  ,  l'Acqua  s'alze- 
rà in  I  ;  la  fuperficie  dunque  dell'Acqua  ,  che  cra_ 
prima  in  E  ,  F  5  farà  in  F,  I5  ed  alzandofi  in  E  ,  I  ;  havrà  minor 
declivio  di  E,  F;  E  perche  s'è  inoltrato  ,  che  l'Acque  inferiori  , 

E   z  han- 
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hanno  maggior  velocità  delle  fuperiori ,  la  parte  fuperiore  F,I,  ha- 
verà  minor  velocità  di  F ,  B  ;  ma  F ,  I  ;  riavendo  minor  velocità  di 
F  >  B  ;  per  il  minor  declivio  ,  tratterrà  l'Acqua  fuperiore  E,  C  ;  che 
prima  veniva  con  maggior  velocità . 

■■  ,  ■ 
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CAPITOLO    XVIII. 

E  Acque  y  che  nel  proprio  declivio  havranno  ripieneZs&a 

di  letto  s'aizzano  di  corpo ,  e  trattengono 

la  loro  velocità , 


E  farà  il  declivio  naturale  A,  B*,  e  l'altezza  del  Cor- 
po dell'Acqua  fìa  A,C;  B,P;  e  che  nel  proprio 
letto  fi  trovi  la  ripienezza  E,F,  G  ;  dico,  che  l'al- 
tezza dell'Acqua  ?  che  anderà  fopra  il  letto  penden- 
te À  ,  B  \  che  era  A ,  Ci  B  >  D  ;  fi  alzerà  ibpra  la 
ripienezza  E  ,  F  ,  G  \  in  H  \  ed  il  declivio  A,  F;  an- 
derà in  H  ;  e  perche  G,  H,  ha  meno  declivio  di  G,  Fj  l'Acqua_> 
anderà  con  minor  velocità  ,  dunque  l'Acqua  fuperiore  anderà  con., 

minor 
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minor  velocità  quando  fi  .alzeranno  di  Corpo,  da  qui  fi  caua ,  che 
quando  fi  vede  ,  che  la  fùperficie  delle  Correnti  riabbino  maggior 
velocità  in  un  luogo  ,  che  in  un'  altro  5  come  in  H ,  D  ;  è  fegno  , 
che  fotto  vi  fia  qualche  impedimento,  o vero  avanti  habbia  minor 
Grettezza  di  letto  i  ' 


CAP.XIX. 


39 


B 


M 


w 

I 

^^                                      O 

s^       ^\          p 

\     G 

^^^                                                           F 

/ 

H 

] 

0                    ( 

:                                                   E 

CAPITOLO     XIX. 

Quando  un  Àlveo  d *  Acqua  in  una  medefima  linea  fendente 

trova  maggior  larghez>z>a  di  letto ,  cala  d'alt ez,zjay 

e  velocità ,  e  crefce  di  Corpo . 


Ercioche  effendo  il  Corpo  dell'Acqua  A  ,  B ,  C ,  D  ;  che 
nel  fuo  proprio  declivio  trova  la  larghezza  D,  E;  fi 
dice  ,  che  il  Corpo  dell'Acqua  A  ,  B ,  C,  D  i  coftitui- 
to  nella  larghezza  D,  E;  non  farà  più  di  D, E,F>G; 
per  la  43.  del  Primo  ,  per  edere  li  due  fupplementi 
Hj  I,  uguali  fra  di  loro  ,  ma  perche  la  velocità  del 
Corpo  A>B,C,D;  farà  A,  C;  e  la  velocità  del  Corpo  D,  E,  F,G  i 
farà  D,  G  j  ma  D,  G,  non  fearicarebbe  l'Acqua  di  B  ,  D  j  per  ef- 
fer  B ,  D  ,  di  maggior  velocità  di  D ,  G  j  e  fé  le  due  velocità  fof- 

fero 
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fero  eguali,  fcaricarcbbero  ambedui  l'Acque  eguali  in  tempi  eguali, 
dunque  piglifì  la  media  proporzionale  delle  due  velocità  D,B,D,  G, 
in  K,L,M;  che  farà  per  la  13.  del  6.  che  tanto  farà  l'altezza  dell' 
Acqua  {opra  il  letto  D  ,  E  ,  in  O,  P  ;  dunque  l'Acque,  che  trova- 
no maggior  larghezza  di  letto  V  ,  calano  d'altezza  ,  e  di  velocità  , 
ma  crefeono  di  corpo,  come  moftra  T,  R,  X,  Z. 


CAP.XX. 
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CAPITOLO     XX. 

Se  due  Acque  di  due  Alvei  faranno  di  maggiore ,  o  minore  lar- 

gheZjZjd  di  letto  ,  e  che  fiano  di  maggiore ,  e  minor  velocità 

fo^ra  un  mede  fimo  declivio,  havranno  maggiore,  e  minore  ve- 

locitàjtnendofi  con  l  Alveo  maggiore  il  minore  ,ac  qui ft  eranno 

ambedue  maggior  velocità ,  e  caleranno  di  corpo , 

A  Sezzione  dell'Alveo  maggiore  fiali  A  ,  B ,  C,  D  ;  e  la_, 
Sezzione  dell'Alveo  minore,  che  fi  dovrà  unire  con  il 
maggiore  E,  F,  G,  A;  ridurremo  il  corpo  minore-, 
E,  F,  G,  A ,  alla  larghezza  A,B  ;  che  farà  A,  H ;  come 
per  l'antecedente  il  fuo  corpo  ridotto  uguale  ad  E,F,G,  A; 
farebbe  H,Ij  A,P;  ma  perche  calando  di  velocità 
crefce  d'altezza  di  corpo,  come  s'è  dimoftrato  nell'antecedente,  l'Acqua 

F  s'alzc- 
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s'alzerà  in  K ,  L  ;  dunque  il  corpo  dell'Acqua  E ,  F ,  G ,  A ,  ftefo  nella-, 
larghezza  A,  H;  farà  A  ,  H  -,  K,  L  ;  che  pofta  fopra  l'Alveo  maggiore-, 
A,  Bj  farebbe  A, B;  L,lvlj  e  tutto  l'Alveo  farebbe  E,  D,  L,M;  ma 
perche  nell'unirfi  infieme  crefeono  d'altezza  per  l'antecedente,  crefeono 
anco  di  velocità  ,  e  crefeendo  di  velocità,  occuperanno  minor  corpo  di 
quello  3  che  occupavano  feparatamente  . 
Dunque  unite  le  due  velocità  di  B,  "M;  B,  D,  in  una  fola,  come  B,  D; 
B,N  ,  nel  modo  dimoftrato  nell'antecedente,  ci  darà  l'altezza  D,  N  ; 
che  riportata  in  D ,  O ,  C ,  Q ,  farà  l'altezza  delle  due  Acque  unite  infic- 
mc  nell'Alveo  maggiore. 


CAP.XXI. 


43 


CAPITOLO    XXI. 

Le fuperficie  dell 'Acqua ,  che  [caricano  in  un  Alveo,  nellunìrfi 
le  velocita  fra  di  loro ,  fi  ritardano ,  e  s'aizzano  di  corpo  . 

ATO  un'Alveo  A, B,  con  la  folita  corrente  G;  e  conti- 
nuata ordinaria  velocità ,  introducendo!!  in  eflb  a  rettan- 
goli uno,  ò  più  bracci  d'Acqua,  come  fi  dimoftra  in  C,D; 
C,  Dj  la  corrente  taglierà  con  l'altra  G  ;  e  fra  di  loro  fi 
ritarderanno  in  E,  ed  Fj  ma  riunitali  la  velocità  in  E, 
augumenterà  la  velocità,  e  maggiormente  da  F?  a  A, 
per  il  replicato  fcarico  di  C  3  ed  F. 
Ed  in  cafo  di  crescenza  farà  più  corpo  d'Acqua  nel  luogo  H,  per  il  ritardo 
_  proceduto  dalli  fcarichi  C,  D  5  C  5  D  5  e  farà  maggiore  la  velocità  da  F  , 
a  A,  chedaF,aE. 

F   2  Deve- 
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Devtfi  sfuggire  l'introduzzione  dell'acque  inferiori  negl'Alvei  maggiori 
a  retti  angoli ,  fé  faranno  alla  libertà  delle  Campagne,  per  non  fottopor- 
re  le  Sponde  M  >  al  travaglio  della  Corrente  B ,  ed  A  ;  che  inclina  ad  ab- 
bracciare le  minori  ad  angoli  ottufi  per  ridurli  alla  propria  feconda  della 
Corrente ,  come  da  C ,  e  G  j  e  C,  L . 

Ma  quando  faranno  introdotti  li  bracci  minori  nell'Alveo  maggiore  in  ot- 
tufi angoli,  cioè  quafi  per  dritto  alla  corrente  nel  modo  I,  s'unirà  la  ve- 
locità K  5  nel  luogo  L ,  e  non  fi  romperanno  1q  lor  correnti ,  e  per  confe- 
cucnia  gl'Alvei  delli  Bracci  faranno  più  permanenti . 

Intendendoli  però ,  che  l'Alveo  maggiore  A?  B,  fia  capace  dello  fcarico de' 
Bracci,  che  s'introducono . 


CAP.XXII. 
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CAPITOLO    XXII. 

Dell'Acque ,  le  quali  nel  viaggio  con  le  continue  loro  diver^ 
poni  calano  di  quantità  y  alte&zja  , 
e  velocità. 


SSENDQ  la  venuta  dell'Acqua  in  A  ;  e  pattando 
per  li  due  letti  B,C,  in  D,  farà  tanto  meno  acqua, 
quanto  li  due  letti  B  >  C,  fi  leveranno  dalla  quantità, 
che  farà  in  A;  e  così  pattando  l'Acqua  D  ,  per  li 
due  altri  letti  E  ,  F ,  in  G ,  farà  tanto  meno  di  D , 
quanto  li  due  letti  E  ,  F ,  levaranno  da  G  ;  e  calan- 
do di  quantità  calano  d'altezza  ,  e  calando  d'altezza,  calano  ancora 

di  velocità  . 

Ditti- 
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Dunque  l'Acque  havranno  maggiore  altezza  nell'entrata  avanti  la  di- 

verfione>  che  nel  fine. 
Così  dunque  le  Fittole  ,  che  fono  incontro  le  correnti  >  fono  quelle  , 

che  hanno  uguale  altezza  d'Acqua  fopra . 


CAP.XX1II. 
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CAPITOLO     XXIII. 

Quando  l'Acque  correnti  negt  Acquedotti  vengono 

bevute ,  netti  loro  viaggi  calano  di  quantità , 

■pefo  \   e  velocità , 

I  dimoftrano  qui  fopra  lì  pregiudlcij  ,   che  nafcono  tra  una  Fifto^ 
i-  !i  u     r   P-ofta  ne'Condotti  alli  proprii  bevimenti ,  fuccedendo 
talj  dallo  francare  l'Acque  in  effi,  a  diminuzione  della  corrente, 
e  pelo  dell'altre  fufleguenti  :   Sia  dunque  ,  per  efempio  ,  il   Con- 
dotto A,  dentro  il  quale  vi  fcorra  un  corpo  d'Acqua  in  altezza^ 
»,  da  efler  bevuta  da  cinque  Poflèflòri,  e  fiano  fituate  nel  fianco 
di  elio  numero  cinque  sfori  di  egual  diametro  ,   vano  ,  e  mifura , 
polii  fotto  l'Acqua  a  linea  Orizontale  M,   O  ,  ne' loro   diametri, 
U  dice ,  che  la  prima  Fittola  D ,  come  profuma  alla  corrente  non 
muta  bevera  cinque  porzioni  d'Acqua,  per  haver  cinque  parti  di  pefo ,  e  la  Fi- 
E,    fi.cceffivamenre  bevera  tré  porzioni  d'Acqua  ,    per  haver    fole i  tré    parti  di 
,  e  per  eflergh  tolte  le  due  dal  bevimento  delle  D,  E;  e  la  Fittola  G  ,  bevera 
porzioni   d  Acqua  per  haver  due  parti  di  pefo  ,   e  toltogli  l'altre    tré   dalli  be- 

)  vimen- 


vimenti  D,  E,  F;  e  la  Fittola  N,  bcvcrà  una  porzione  d'Acqua  per  havere  una-> 
fol  parte  di  pefo,  toltogli  l'altre  quattro  del  bevimento  della  Fittola  D,  E,  F,  G; 
non  oftante  dunque  ,  che  le  dette  Fittole  fiano  tutte  d'un  vano  ,  e  diametro  .  non 
riavranno  fra  di  loro  Acqua  eguale  ,  rifpetto  la  fottrazzione  dell'Acqua  dal  bevi- 
mento d'una  ,  e  l'altra  Fittola  in  diminuzione  del  pefo  ,  come  fi  fcorge  da  B ,  C , 
e  calando  di  mano  in  mano  la  quantità,  cala  la  velocità,  e  pefo,  e  per  confeguen- 
22  cala  di  corpo  . 

Per  evitare  dunque  fimili  pregiudicii  dovranno  effer  pofti  li  cinque  sfori  eguali  non 
in  fianco  ,  ma  in  tetta  del  Condotto  nel  fine  in  luogo  terminato  in  faccia  alla-» 
corrente,  come  fi  vede  in  R,T;  rifpetto  che  all'eguaglianza  del  loro  vano  ,  e  pia- 
no i  e  eguale  impulfo  fra  di  loro  ,  beveranno  ciascheduna  la  fua  data  porzione  per 
havere  il  fuo  regolato  pefo,  ftante  la  diftanza  eguale,  che  farà  alla  fiuenza,  come 
fi  moftra  in  Z  ,  X  9  P. 

Devefi  dunque  da  tal  cognizione  riflettere  a'pregiudicii  ,  che  pofiòno  accadere  allc_s 
Fittole  potte  negl'Acquedotti  a  fimilitudine  delle  fopradette  D,  E,  F,  G,  N,  maflì- 
mamente  quando  fiano  /regolate  da  un  maggiore  ,  in  minor  corpo  alli  loro  bev^ 
menti  tutti  attendenti  alla  diminuzione  della  porzione  d'Acqua  reliduale  ,  dclHnata_> 
alle  botti  più  avanti  per  la  publica  divifione  d'altre  Fittole  di  minor  capacita  ,  le_j 
quali  faranno  fempre  impoverite  d'Acqua  a  cagione  degl'antecedenti  bevimenti . 
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CAPITOLO     XXIV. 

Quando  P  Acque  divife  nelle  Botti  beleranno  minor  quantità , 

le  bocche  ph  lontane  al  bullore  di  tutto  il  corpo 

fono  da  divider  fi. 

~f       Il^wf  -^>tem»w  «=JbJgM  O  P  P  O  d'haver  notate  le  noftre  Efperienze  circa  le  mifure ,  e  pefi 

dell'Acque  correnti  ,  ci  par  bene  da  non  tralasciare  di  notificare 
ancora  il  modo  delle  foftnizzioni  delli  Condotti  ,  Fittole ,  Sfori , 
Botti ,  Canali ,  ed  altre  Regole  ad  etti  attinenti ,  con  molte  pro- 
ve ,  e  molto  altro  da  noi  in  quefta  materia  offervato .  Il  che  farà 
di  gran  diletto  a'curiofì,  e  di  gran  profìtto  a  quelli .  che  godono 
d'eflere  bene  informati  di  tutto  quello  ,  che  a  ciò  s'appartiene. 
Primieramente  devefi  haver  riguardo,  che  quando  fi  farà  termina- 
to il  Condotto  nel  luogo  ftimato  più  commodo  per  le  giufte  di- 
ftribuzioni  dell'acque  ad  utile  della  Città,  fi  dovrà fabricarc il  Ricettacolo  dell'acque  , 
volgarmente  detto  Botte  ,  di  grandezza  fufficiente  per  le  pofizioni  ,  e  ripartimento 
de'Sfori  ,  ò  fiano  Fittole,  perle  quali  padano  l'acque  divife  per  li  Pofleflbri  con  uf- 
ficiente, ed  ordinata  diftanza  da  una  all'altra  Fittola,  che  poi  deve  concedere  efte- 
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riormenfe  intorno  alla  detta  Botte  proportionate  Vafchette ,  che  fono  danoifegnate 
con  la  lettera  O  ,  per  le  bifogncvoli .  ed  opportune  operazioni ,  le  quali  fiano  feoper- 
te,  edefpofte  alla  viltà,  acciò  in  unfubito  feorga il  Visitatore ,  chi  di  quelle  viene  a 
mancare  nel  bevimento. 
Non  manchiamo  mai  di  confermare'  tutto  quello ,  che  noi  diciamo  ccn  le  prove ,  anzi  con 
l'evidenze  ;  Per  il  che  iu  confermazione  di  quello  ,  che  habbiamo  detto  s'è  veduto ,  che  la 
Botte  di  Montecavallo»  ed  altre  in  Roma  fono  fiate  co/trutte  quadre,  ma  più  di  figura 
paralellogramo ,  come  per  l'appunto  in  fimil  guifadi  Copra  fi  inoltra  ,  ed  il  modo  dove 
s'introduce  il  corpo  dell'acqua  non  divifo ,  troviamo  non  efìèrvi  il  giufto  fcarico  ,  che  fi 
deve  proporzionatamente  ad  ogni  Fiftola  ,  caufandofi  quefto  dal  modo  diftribuko  ,  cioè» 
fia  il  vafo  della  Botte  A  ,  B ,  C ,  D ,  in  tefta  d'un  minor  lato  vi  fia  la  Botticella  E ,  median- 
te il  muro  didivifioneF,  G  ,  dentro  la  quale  fverfano  tré  condotti  H ,  parlando  fotto  il 
muro  F  ;  follevandofi  a  foggia  di  bullore  nella  Botte  A ,  B ,  C  ,  D ,  al  piano  del  livello  L  ; 
e  fotto  alquanto  fono  porte  le  Fittole  orizontalmente  M  ;  le  quali  cominciando  dalla  prima 
vicino  al   bullore  L,  con  il  fuo  dovuto  pefo  ,  e  continuando  il  bevimento  delle  Fi iìole_> 
fino  a  N  5  mancando  la  quantità ,  che  vien  bevuta  da  una  Fiftola  all'altra ,  fa  che  fucceda 
la  minorità  de!  pefo  ,  e  ne  cagiona  la  pendenza  dell'acqua  da  L,  in  N  ;  perche  mancando 
la  quantità  da  una  Fiftola  all'altra  ,  manca  il  pefo ,  e  velocità  ,  fi  che  le  Fiftole  pofte  piò 
lontane  dal  bullore  in  data  proporzione  della  fua  diftanza,  una  beverà  meno  dell'altra  per 
mancargli  il  pefo  ,  come  fopra,  proceduto  dalla  mancanza  della  quantità  della  dett'acqua, 
che  perciò.è  di  ragione  ,  e  giuftizia  ,  che  le  Fiftole  fiano  pofte  in  modo  ,  che  habbino  tutte 
un'egual  diftanza  dal  Bullore ,  per  haver  poi  egual  pefo ,  e  porzione  d'acqua,  come  nella-» 
feguente  Figura  vien  dimoftrato  . 
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CAPITOLO    XXV. 

Quando  l'Acque  divi/è  nell'i  loro  sfori  ,  faranno  in  egual 
diftanz^a  dalbullore  di  tutta  l'Acqua,  leveranno 
con  egual  maniera . 

Unque  per  evitare  la  dif  uguaglianza  del  pefo  dell'acqua  > 
che  procede  dalla  più ,  e  meno  diftanza  del  bullore  della 
Botte,  come  antecedentemente  s'è  inoltrato  ,  ed  acciò 
vi  fia  la  giufta  diftribuiione  ,  devonfi  conftruire  le_, 
Botti  sferiche  fegnate  A ,  nel  cui  centro  B  ,  fia  il  bullore 
di  tutto  il  corpo  dell'acqua ,  che  viene  dal  condotto  C  5 
dalla  Botticella  D  5  nella  E  della  Botte  fi  poneranno  le  fittole  corrifpon- 
denti  al  punto  fegnato  F;  le  quali  per  egual  diftanza,che  farà  dal  bullore 
B>  inF,  riavranno l'egual  pefo ,  perequandole  fittole maggiori  faranno 
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tramenate  con  le  minori  ;  ma  poi  fé  fiponeflero  tutte  le  fiftole  maggiori 
in  un  fol  luogo  afforbirebbero  quali  la  metà  dell'acqua  deftinata  all'altre 
minori  j  però  dunque  ponendoli  le  fiftole  maggiori  tramezzate  con  Ie_, 
minori,  vicendevolmente  fra  l'una,  e  l'altra,  farà  bilanciato  ilpefo  ,  e  per 
confeguenza  havranno  l'egual  bevimento. 
Si  fa  di  più  vedere,  come  nella  Botte  K ,  di  figura  Paralellograma  di  funil 
guifadiMontecavallo»  echehabbialitrè  bullori  I ,  mediante  gl'ingrofla- 
menti delle  Botticelle  L  ;  e  chele  fittole  fiano  pofte  rettilinee  in  M 5  nul- 
ladimeno  le  fiftole,  che  faranno  pofte  in  S  ,  havranno  men  pefo  per  la_, 
maggior  diftanza,  che  farà  da'bullori  ;  e  da  quella  dimoftrazione  fi  con- 
clude, che  la  Botte  sferica  darà  fempre  più  giufta  diftribuzione  per  l'egua- 
lità della  diftanza ,  come  fopra . 


CAP.XXVI. 
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CAPITOLO     XXVL 


+- 


Qualità  di  Sfori  per  li  bevimenti  dell'Acque  Felice , 

e  Vergine  . 

SSENDO  che  nelle  diftribuzioni  dell'Acque  fuol  procedere  Iadfr 
vifione  della  quantità  in  tante  porzioni  per  il  riparttmento  ,  ò 
per  chi  ha  concorfo  alla {pela della  condotta,  ò  pure  in  un  nume- 
ro deftinato  dal  Principe  per  l'efito  d'elfa  al  Publico  per  rivalerti 
del  difpendio  ,  la  qual  mifura  fi  farà  più  piccola  fecondo  la  vo- 
lontà ,  e  neceffità  del  numero  da  deftinarfi  ,  e  quelli  foliti  sfori  , 
e  mifure  fono  volgarmente  chiamate  oncies  non  intendendoli  già 
onde  di  libra  ,  ma  oncia  imaginaria  ,  dipendendo  anche  la  fua 
minore,  e  maggior  grandezza  dal  corpo  dell'Acqua,  che  havrà  più, 
e  meno  pefo,  e  declivio  ,  come  appunto  fi  fcorge  ,  che  l'Acqua  Vergine  per  elfer  di 
men  declivio  ha  duplicata  capacità  de' sfori ,  chiamati  oncie  ,  delle  due  Acque  Clau- 
dia, ed  Alfeatina,  le  di  cui  maggiori  eminenze  {"caricano  maggior  corpo  d'Acqua. 
Devonfi  dunque  haver  per  ogetto  principale  le  cofe  già  dette  di  fopra,  e  che  i\  corpo 
dell'Acqua  da  dividerli  in  quel  numero  de'sfori  ,  che  fi  vorrà  ,  efler  coftituito  tale_» 

con 
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con  la  quantità  del  pefo  più  ,  ò  meno  che  gli  fi  dovrà  dare  nell'introito,  per  augtr- 
cnentare  quelle  delle  divifioni  ,  che  farà  alle  volte  meno  (memorato  dal  bevimento 
delle  bocche,  che  perciò  fi  dimoftra  qui  fopra  la  grandezza  d'alcune  mifure  >  ò  sfori 
dell'Acqua  Claudia ,  le  quali  mifure  fono  per  la  metà  meno  ne'loro  diametri  di  quel- 
lo dell'Acqua  Vergine . 

A.  Sforo  d'una  quarta  d'Acqua  Claudia,  farà  un  ottava  della  Vergine  <. 
B-   Sforo  di  mezz'oncia  della  Claudia ,  e  d'una  quarta  della  Vergine . 

C.  Sforo  oncia  una  Claudia ,  e  mezza  Vergine . 

D.  Sforo  oncia  una ,  e  mezza  Claudia ,  e  Vergine  tré  quarte . 

E.  Sforo  oncie  due  Claudia  ,  oncia  una  Vergine  . 

F.  Sforo  oncie  tré  Claudia ,  una ,  e  mezza  Vergine  . 

G.  Sforo  oncie  quattro  Claudia ,  oncie  due  Vergine  . 
H.  Sforo  oncie  cinque  Claudia ,  due  ,  e  mezza  Vergine  . 
I.    Sforo  oncie  fei  Claudia ,  oncie  tré  della  Vergine  . 
K.   Sforo  oncie  fette  Claudia  ,  tre ,  e  mezza  Vergine  . 

L.    Sforo  oncie  otto  Claudia  ,  oncie  quattro  della  Vergine . 
Profeguendo  femprc  in  data  proporzione  duplicatamente. 
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CAPITOLO    XXVII. 

i 

Per  conftituire  le  Fifiole ,  o  Sfori  di  maggiore ,  o  minor  quantità 
terminata ,  e  regolata  dalla  media  fropor&ionale . 

Olendoti  ingrandire  la  proporzione  della  fittola  A,in  mag- 
gior capacità  di  più  oncie  sì  fané  »  come  rotte,  cioè  oncie 
una,  ed  una  quarta  ;  oncie  una,  e  mezza;  oncie  due;  on- 
cie due,  e  mezza;  oncie  tre,  e  più  fe:o;  do  il  bifogno,  da 
ingrandirli  fecondo  le  qui  fojfra  dimoft:  azioni  :  Dato  il 
diametro  della  fittola ,  ò  sforo  A ,  e  l'altro  B  ,  con  la  quar- 
ta di  detto  diametro  C  ;  alzando  il  femicircolo  da  D ,  in  E ,  con  il  d  iame- 
tro  T,  F;  formando  il  circolo  fopra  Porizontale  D,  E,  interfecando  in F, 
coftituirà  oncia  una ,  ed  una  quarta ,  come  in  H .  Dato  il  diametro  della 
fittola  A,  con  il  circolo  B  ;  e  l'altra  metà  C,  alzando  la  circonferenza^ 
D,  E ,  F;  interfecando  nella  circonferenza  F,  coftituirà  lo  sforo  L,  oncia 

una 
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una,  e  mezza  .  Etfendo  la  fittola  A;  ponendo  due  femicircoli  B,  e  C$  al- 
zando la  circonferenza D>  F  ,E}  calando  il  diametro  da  F,  T;  formando 
il  circolo  dallo  sforo M  >  nell'interfecazione  F,  tangendo  neli'orizontale 
D  >  E ,  coftituirà  oncie  due . 
Dato  lo  sforo  dell'oncia  A ,  con  li  due  circoli  B ,  C  ;  e  femicircolo  S ,  alzan- 
do la  circonferenza  D ,  F,  E ,  pattando  il  diametro  nell'interfecante  F ,  T, 
formando  il  circolo  fopra  la  tangente  D,  F ,  E,  all'interfecante  F,  T,  co- 
ftituirà lo  sforo  di  oncic  due ,  e  mezza ,  e  fufleguentemente  le  medefime 
dimoftrazioni  aggiungendo  alla  fiftola  A  ,  tanti  numeri  di  diametro,  di 
più  tante  volte  crefcerà  lo  sforo  dell'onde  ,  e  quando  follerò  anche  i  loro 
diametri  co  i  rotti ,  fi  diuide  il  diametro  della  fittola  A ,  in  parti  quattro  ; 
Una  di  quelle  parti  farà  la  quarta,  e  partendo  in  otto,  farà  una  di  quelle 
l'ottava  parte  d'aggiungerfi ,  come  moftra  la  Prima ,  Seconda,  Terza-., 
Quarta»  e  Quinta  dimoftrazione. 
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CAPITOLO    XXVIII. 

Sfori  y  0  Fiftole  frittate  irregolatamentey  beverannofregolata- 
mente ,  e  fendo  pregiudiziali  fra  di  loro  per  la  di/u- 
gualità del  pefiy  e  dello  sforo. 

Abbiamo  veduto  pofte  alcune  fittole,  ò  fìano  sfori,nel mo- 
do ,  che  qui  fopra  fi  dimoftra  C,  D,  E,  pregiudiziali  fra  di 
loro  al  proprio  bevimento,  ftante  la  difugualità  de'pefi  , 
e  sfori  ,  Sia  dunque  conceflo ,  che  in  un  fianco  d'un  con- 
dotto A  -,  nel  quale  vi  corra  acqua  in  altezza  B,  eflendo  in 
elio  pofta  la  fittola  E,  di  oncia  mezza, con  il  pefo  termi- 
nato 0>B,  fcaricarà  la  fuadovuta  porzione ,  e  la  fittola  D,  di  oncia  una ,  e 
mezza  per  ha  ver  maggior  pefo  da  B,M,  beverà  onde  due,  e  la  fittola  C,  di 
onde  fei  per  efler  di  maggior  corpo,  e  pefo  da  B3  M,  beverà  onde  otto . 
Viceverfa  la  medefima  fittola  H,  di  onde  fei,  per  havere  il  pefo  da  B,R,  be- 
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vera  la  fua  quantità  terminata  }  come  in  C,  mala  fittola  D 5  pofta  nel  Tito 
G  beverà  per  il  maggior  pelo,  che  ha  da  B,M,  in  B ,Q,  oncie  due,  e  mez- 
za^ fimilmente  la  fittola  F>di  oncia  mezza  pofta  in  F,perhaver  maggior 
pefo  da  B ,  e  P  ,  più  di  B  ,  e  O  ,  beverà  oncie  due  5  iì  che  la  variazione  del 
bevimento  proporzionale  dipende  dal  pefo,  e  qualità  de'sfori. 

Per  evitare  fimili  disordini  devono  le  fittole  C,  D,  E,  F,  G,  H,  efTer  pofte  in 
modo ,  che  il  loro  diametro  fìa  fotto  una  linea  orizontale  ,  come  fi  ino- 
ltra I,KjL  j  benché  la  fittola  T ,  beva  la  fua  dovuta  porzione ,  e  le  fittole  K, 
ed  L>  bevino  le  loro  porzioni ,  dipendendo  il  raguaglio ,  che  fuccede  dal 
pefo  ,  q  dalla  quantità  dello  sforo  ;  attefo ,  che  la  fittola  T ,  è  di  maggior 
corpo ,  ma  di  meno  pefo  ,  e  la  fittola  K,  e  di  minor  corpo,  ma  di  maggior 
pefo ,  e  la  fittola  L>  è  di  minor  corpo ,  ma  ha  maggior  pefo,  e  da  quefta  di- 
fugualità  di  corpo,  e  di  pefo  beveranno  reciprocamente  le  loro  porzioni. 

Dovendoli  dunque  per  regola  precifa  ponere  le  fittole  di  qualfivoglia  Figura 
fotto  una  linea  orizontale  alliloro  diametri  per  ricevere  reciprocamente 
ogn'uno  la  quantità  dovuta,  fi  operi  come  fi  dimoftra  in  X,Z. 
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CAPITOLO     XXIX. 

Variazione   del  bevimento  fra   le  Fiftole   tonde  , 

e  quadre ,  e  la  loro  giù  fi  a  foji&ione 

diametrale . 

fa  vedere  nelle  fopraprofte  Dimoftrazionì  la  differenza  del  bevi- 
mento fra  le  Fiftole  tonde,  ò  quadre,  ò  paralellograme,  u  per 
la  figura ,  come  per  il  pefo  ;  Sia  dunque  la  fiftola  A  ,  d  Oncie  lei 
pofta  diametralmente  con  l'altre  della  medefima  quantità  tradot- 
ta nel  Quadrato  D,C,F,E,  fituate  come  B,  ambi  a    me  a  dia- 
metrale M,N,  nulladimeno,  benché  habbmo  quali  egual  pelo  tra 
di  loro,  beverà  però  più  la  fiftola  A ,  tonda,  che  la  quadra  D,C  ; 
I  E,  F,  a  cagione  che  negl'angoli  S,  fuori  della  circonferenza^  , 
a   che  fa  tangente  di  effa ,  l'acqua  fi  rende  quafi  immobile  in  det- 
to luogo.  ,„   T   v 
E  quando  il  quadrato  D,C;  E,F,  fia  prolongato   nel  paralellogramo  G ,  H,i ,  iv  > 
della  medefima  Sezzione  ,  il  qual  paralellogramo  fia  pofto  non  al  diametro  M,  N, 
ma  fotto  d'effo  G,  H,  in  I,  K,  al  livello  E,  F,   beverà  affai  più  acqua  dei  qua- 
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drato  D)  C;  E,  F,  rifpetto  al  pefo  maggiore  da  G,  H,  a  L. 

Viceverfa  quando  il  detto  paralellogramo  fofl'e  pofto  alla  linea  diametrale  in  su,  cioè 
G,  0,P,H,  corrifpondente  in  altezza  di  D,C;  beverebbe  affai  meno  il  detto  pa- 
ralellogramo del  quadrato  D.Cj  E,F,  a  cagione  del  meno  pefo  0,P,L;  caufe  , 
che  provengono  dal  pefo ,  e  qualità  di  Figure . 

Parimente,  dato  il  numero  di  fei  fìftole  T  ,  di  oncia  una  di  sforo,  pofte  a  livello  nel- 
la parte  fuperiorc  della  fìftola  R  ,  come  fi  vede  in  V  ,  beveranno  la  fua  data  por- 
zione concena  a  loro  dal  pefo  ,  ma  la  fìftola  R  ,  benché  fia  di  capacità  onde  fei , 
beverà  più  delle  fei  porzioni  delle  fìftole  fudette  fituate  in  V  ;  beverà  in  vece  di  fei , 
numero  otto  porzioni,  a  cagione  del  maggior  corpo,  e  maggior  pefo  ,  e  quando  le 
fei  fìftole  T,  faranno  pofte  a  linea  diametrale  M  ,  N,  della  fittola  R  ,  per  effer  Ie_> 
fittole  T  ,  di  minor  corpo,  ma  di  maggior  pefo  da  T,aL  ,  ed  anco  fituando  li  fei 
sfori  T ,  nel  luogo  Q_^  Deveranno  maggior  quantità  d'acqua  della  fìftola  R ,  per  ha- 
ver  maggior  pefo  da  L  ,  alla  detta  fìftola  Q^ 

La  detta  fìftola  R ,  ha  fempre  l'avantaggio  nel  bevìmento  per  il  corpo  unito  dell'acqua , 
per  il  quale  foggiace  a  meno  impedimento  nella  circonferenza ,  e  le  fìftole  T ,  come 
in  fei  corpi ,  hanno  fei  impedimenti  5  come  fi  dimoftra  nello  sforo  X ,  non  effendo- 
vi  la  circonferenza  £,  che  tolgono  quel  più  delli  detti  impedimenti. 
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CAPITOLO     XXX, 

Imperfezioni  delle  Fiftole  quadre  a  differenza  delle  tondi^  , 
e  loro  pò fi&one  irregolare ,  e  la  regolare  diametralmente . 


■r 


Enche  le  fiftole  quadre  fìano  di  qualche  imperfezzione  a 
differenza  delle  tonde  per  il  men  bevimento  dell'una ,  e 
dell'altra,  per  la  reciproca  quantità  dello  sforo,  come  per 
l'antecedente  s'è  dimoftrato .  Nulladimeno  doveranno 
efler  pofte  a  linea  orizontale  ne'loro  diametri ,  e  accaderà, 
che  i  loro  bevimeli  ti  faranno  reciprochi  per  il  maggior,  e 
minor  corpo,  e  maggior,  e  minor  pefo;  O  pure ,  che  fecondo  la  quantità 
delle  oncie  fìano  prolongate  paralelle  in  egual'altezza  di  figura  paralello- 
grama,comefì  inoltra  in  A,B,D,  in  modo,che  la  fiftola  A,  d'un'onciabe- 
verà  la  fua  porzione  per  il  pelo  da  A,  O,  e  la  fiftola  B ,  paralellograma  di 
oncie  due  beverà  due  porzioni,con  qualche  avantaggio  per  il  corpo  unito, 
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e  la  fittola  C,  V ,  beverà  quafi  oncie  quattro  fìante  il  maggior  pefo  da  O , 
a  V  '■)  e  la  fiftola  D,  d'onde  quattro  paralella  aH'A,B,  rettangola,  ò  quadri- 
longabcverà  quafi  oncie  cinque  per  l'unione  del  corpo  maggiore,  e  la  fi- 
ftola E ,  quadrata  di  sforo  oncie  quattro,  pofta  da  E,L,  beverà  oncie  fei ,  e 
più  per  il  maggior  pefo  da  0,e  L ,  Per  evitare  dunque  tale  difugualità  di 
bevimento,  è  neceffario  mettere  le  fiftole ,  come  fopra  s'è  detto  orizon- 
talmente  ne'loro  diametri,  come  fi  vede  da  R,Qj  òpure  diverfificare  le 
fiftole  delli  corpi  uniti  in  fole  quantità,  e  sfori,  cioè,  che  la  fiftola  B  ,  di 
oncie  due  unite  habbia  due  oncie  H ,  difunite,  parimente  la  fiftola  D ,  di 
oncie  quattro  unite  habbia  quattro  sfori  difuniti  fegnati  I,  di  ciafeheduna 
oncia ,  e  Umilmente  la  fiftola  E,  di  quattr'oncie  unite  d'aftegnargli  in  quat- 
tro sfori  difuniti,  come  in  F ,  con  quefta  egualità  di  sfori ,  e  egualità  di  pe- 
fo beveranno  ciafeheduna  il  fuo  dovere,  eflendo  però  incommodo  il  pra- 
ticarle ftante  il  gran  numero  de'sfori  in  un  corpo  granded'acqua,  che  ne- 
cefli farebbe  a  gran  di  vifioni.  Dunque  la  più  praticabile  è  che  fianomeiì]  li 
maggiori,e  minori  corpi  a  linea  orizontale  nelli  loro  diamctri,come  fopra. 
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CAPITOLO     XXXI. 

Prenudi&ii ,  che  decadono  nelle  yofìzjonì  delie  Viftole  negt 
Acquedotti,   caufando  danni  fra  uncu^ 

e  f  altra   Fiflola  , 


I  dimottrano  qui  l'opra  gli  altri  pregiudizii  5  che  poflbno 
nafeere  dal  modo  di  porre  le  fittole  fuppofte  di  egual  sfo- 
ro ;  Sia  dunque  il  vano  del  condotto  A ,  B  i  e  che  la  cor- 
rente dell'acqua  venghida  C,  a  R;  dovendo,  com'è  foli- 
to  ponere  le  fittole  in  retti  angoli  della  corrente  E ,  para- 
fili kllo  al  fuo  sforo,  come  in  Z,  fi  moftra,  e  quando  fi  po- 
neffe  la  fittola  non  in  fquadra,  ma  verfo  la  corrente,  come  fi  moftra^ 
da  F,  in  C  j  beverà  la  detta  fittola  più  della  rettangola,  e  quando  la  det- 
ta fi- 


ta  fittola  F,  fotte  pofta  inclinante  verfo  lo  sbocco,  come  in  M,  non_. 
a  livello  a  fimilitudine  dell'altra  I  ;  beverà  più  della  detta  I ,  attefo 
eh'  è  inclinante  al  proprio  dell'acque  di  tendere  al  baffo  . 

Dovendo  le  fittole  havereil  loro  sforo,  e  vano  paralello,  come  X,  V, 
ftante,  che  quel  vacuo  dà  maggiore  attrazione  al  bevimento,  e  que- 
llo accaderà  più ,  e  meno  errore ,  fecondo  farà  più ,  e  meno  grande 
lo  sforo  delle  fittole. 

Se  efperimentato  da  noi ,  che  dato  una  fittola  tonda  fegnata  num. 2.  di 
capacità  oncie  quattro  ,  longa  palmi  uno ,  e  un  quarto  di  metallo  da 
num.  2.  fino  a  num.  3 .  di  longheiza ,  e  un'altra  fittola  di  oncie  quat- 
tro quadra ,  folo  di  grettezza  oncie  tre  ,  come  fi  moftra  qui  fopra_* 
num.5;  beverà  più  della  fittola  tonda, a  cagione,  che  fubito  nel  fortir 
dell'acqua  fpande  come  num.tf.tf.tf.tfj  e  fa  che  detta  dilazione  augu- 
mcnti  il  vigore  all'attrazzione. 
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CAPITOLO     X  X  X 1 1. 

Pregiudizio  nel  bevimentofra  una  Tiftola  con  la  C affetta , 

e  l'altra  con  la  Canna  fendente ,  detta 

volgarmente  Sifone. 

N  C  H  E  dalla  dimottrazione  qui  fopra  fi  fa  vedere, 
il  pregiudizio  notabile  da  una  fìttola  all'altra  di  egual 
sforo  nel  loro  bevimento ,  fia  dunque  la  fittola  d'un' 
oncia ,  ò  sforo  pofta  a  livello  nel  corpo  dell'acqua  A , 
con  il  fuo  dovuto  pefo ,  che  butti  nella  vafehetta  C; 
*]  ed  immediate  l'acqua  fia  forbita  dal  condotto  D  ,  non 
beverà  altro,  che  la  fua  giufta  razione  per  efler  rotta  la  caduta  dell' 
acqua  nella  vafea  C;  ma  quando  una  medefima  fittola  di  fimil  capa» 
cita  pofta  parimente  al  livello  E  ;  e  che  nella  parte  efteriore  dello 
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sfogo  habbia  attaccato  il  Condotto  a  Sifone  piegato  in  giù  F ,  G  , 
fverfando  nel  luogo  I  ,  {caricherà  duplicata  volta  ,  e  più  della  fitto- 
la B,  per  l'attrazzione  ,  e  fucchio  caufato  dal  Condotto  F  ,  G>  ma 
quando  foffe  aperto,  ò  fventato  il  Condotto  F,  nel  luogo  V,  ne  fe- 
direbbe Tefal o  ,  e  per  confeguenza  mancarebbe  l'attrazzione,  e  ne 
fedirebbe  il  men  bevimento  :  Nulladimeno  non  oftante  la  (Ventatu- 
ra beverà  più  la  fittola  E,  dell'altra  B. 
E  quando  alla  fittola  E  ,  vi  fia  attaccato  il  Condotto  F  »  calato  in  H  , 
per  togliere  il  detto  pregiudizio  s'alzerà  la  canna  da  H  »  fino  al  livel- 
lo L  ;  e  fverferà  nella  Cadetta  O  j  come  acqua  rotta  >  la  medefima- 
quantità  dell'altra  B, 
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CAPITOLO     XXXIII. 

Le  porzjoni  d  Acque  bevute  da  varii  Bracci  netti  Condotti 
maefiri ,  ogni  volta  ,  che  vifia  ìnfufficienzja  d  Acqua 
■per  il  lor  lenimento ,  non  permetteranno  il 
ffiufió  livello  le  parti . 

-<h  JSfMljBoiil  *  A  S  I  un  ricettacolo  À  ,  d'acqua  ,  che  venghi  trasfufa 

nel  Condotto  B  ,  poi  bevuta  dalli  Sfori  s  e  Bracci  di 
Condotti  C,D3E,F,G5  Dico,  che  folo  il  Braccio- 
lo C,  alzerà  l'acqua  al  livello  K  ,L,  per  non  efìere., 
antecedentemente  fvenato;  ma  li  Braccioli  D,E,F,  G, 
jj  non   alzeranno  a  detto   livello ,  attefo  che  il  refidu  a 
corpo  d'acqua  vien  bevuto ,   e  fmembrato  fra  di  loro  nel  Condotto 
reale ,  calando  in  data  proporzione  di  corpo  ,  calerà  di  velocità  ,  e 
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confequentemente  di  livello  ,  come  dimoftrano  M ,  N,  I . 

Ma  quando  nel  Condotto  B  >  vi  folle  maggior  quantità  d'acqua  di  quel- 
la, che  .farà  bevuta  dalli  Bracci  fudetti  C,  D>  E,  F,  G;  alzeranno 
l'acqua  al  livello  K,  M,I->  ftante  la  duplicità  dell'acqua  neceffitata_. 
ad  ufeire  a  livello  nella  bocca  L. 

13  quando  havran  chiudo  nel  fuo  fine  il  Condotto  H  ;  ò  vero  con  la_, 
duplicità  dell'acqua ,  eofticuirà  parimente  l'ufcita  de'Braccioli  fudetti 
all'altezza  del  livello  M  3  ed  L  j  fervirà  quefta  notizia  per  auverti- 
mcnto  per  poter  poi  ottenere  le  giufte  livellazioni  fra  un  livello  3  e 
l'altro . 


■ 
u  .   ■ 
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C'A  PITOLO    XXXIV. 

......  .  ,    .      .  u  , 

- 

Variazione  detti  benjimenti ,  benché  pano  eguali  sfori  netti 

Braccioli  per  la  maggiore ,  e  minore  pendenza 

di  eanne ,  e  fefi  [opra,* 


.. 


idimoftra  qui  fdpra  quanto  fia  vario  il  bevimento  di 
braccioli,  ò  fittole  pofte  a  fucchio  di  egual  mifura  di 
sforo,  ed  egual  porzione  di  loro  a  livello  :  Sia  dunque 
il  condotto  maeftro  A,  con  l'acqua  dentro  in  altezza  B  ; 
e  che  habbia  attaccato  li  braccioli  a  Sifone  G,  F»  E,  D,  Q 
li  quali  braccioli fiano  d 'egual  bocca,  ma  di  difuguaie_. 
longheiza  di  canna  porta  a  perpendicolo  verfo  il  loro  sfogo  ;  fiche  il  brac- 
ciolo C,  butterà  una  porzione  d'acqua  per  ha  ver  men  pefo,  e  perpendi- 
colo H  .  Il  bracciolo  D»  butterà  doppia  porzione  d'acqua  per  havertrè 
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porzioni,  di  pe~fo,  e  perpendicolo  H  .  11  bracciolo  E,  butterà  tre  porzioni 
d'acqua  ,  per  haver  quattro  porzioni  di  pefo ,  e  perpendicolo  H .  II  brac- 
ciolo F  y  butterà  quattro  porzioni  d'acqua.,  per  riaver  quattro  porzioni  di 
pefo ,  e  perpendicolo  H .  Il  bracciolo  G ,  butterà  cinque  porzioni  d'ac- 
qua per  haver  cinque  porzioni  di  pefo ,  e  perpendicolo  H  ;  e  fi  fcorge_, 
manifcftamente ,  che  il  bevimento  dell'acque  più  3  e  meno  non  dipende 
iblo  dalla  qualità  del  forame,  ma  dal  pefo  ,  e  fucchio  delie  canne. 
Similmente  fi  dimoftra,  che  dato  un  Condotto  in  piedi  capace  di  porzioni 
d'acqua  num.  30.  fegnato  1 5  entrando  l'acqua  in  R  ;  fi  dice  ,  che  lo  sfo- 
ro L,  butterà  una  porzione  d'acqua;  Lo  sforo  M,  fimile  butterà  due 
porzioni  d'acqua;  Lo  sforo  N,  parimente  fimile  butterà  tre  porzioni 
d'acqua;  Lo  sforo  O,  parimente  fimile  butterà  cinque  porzioni  d'ac- 
qua, diftendendofi  il  fuobuttamentodaR,Q,I;  e  tutto  procede  dalle 
porzioni  di  pefo ,  che  hanno  fopra  di  loro  le  bocche  eguali. 
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CAPITOLO    XXXV. 

.    . .         ..  i~  i 


■ 


-/ 


Dalli  Sfori  eguali  fé  ne  riceve  dffugual  lenimento 

per  il  feja  forcato .         :  ^ 

- 

I  come  anco  mettendo  una  fittola  sforzata ,  come  alcu- 
ni la  battezzano,  in  A;  e  che  il  principio  dell'acqua^ 
fia  B ,  A  i  dico ,  che  fé  fi  alzerà  la  canna  dall' efito  A,C, 
al  pari  di  B,  non  paiTerà  giamai  acqua  di  neiTuna  for- 
te per  la  fiftola  A  ,  ma  refterà  dentro  d'ella  canna  im- 
mobile, fé  la  bocca  C,  l'abbatteremo  in  D ,  parte  ter- 
minata ,  all'hora  patterà  una  porzione  d'acqua ,  e  fé  l'abbatteremo  in 
E,  ufciran  fuori  due  porzioni  d'acqua,  e  feinF,  tre  porzioni,  e  così 
feguendo,  quanto  farà  maggiore  l'altezza  della  perpendicolare  della_, 
fuperficie  B,  all'eiìto  dell'acqua,  tanto  maggior'acqua  butterà  la  fi- 
ftola 
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ftola  A .  Dunque  non  è  la,  fittola  fola  ,  che  dà  l'acqua  giufta ,  ma_, 
l'altezza  del  perpendicolo  dell'acqua,  che  vi  ftà  fopra  premendofi  tan- 
to, quanto  è  l'altezza  dell'introito  all'efito;  ma  quando  sboccafle  l'ac- 
qua nel  fondo  A  ;  e  fverfaiTe  in  V  ;  Deverebbe  Io  sforò  A ,  più  che 
li  sfori  I,H,G,F,E,D,  come  luogo  di  maggior  pefo,  fervendoti 
di  Sifone  della  canna  B,  A ,  V  . 
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CAPITOLO    XXXVI. 

"Dimoftr  azione  della  f or  z^a  dell  attrazione  dell' Acque -per 
me&ZjO  de  Sifoni ,  o  Canne  piegate  . 

Ép]IA  dunque  la  bocca  dell'acqua  A ,  che  venga  da  una  vafca 
!  fituatain  fianco  a  un  condotto  per  interrompere  la  caduta 
dell'acqua  in  ella ,  e  che  la  bocca  fudetta  A,  fverfì  porzio- 
ni quattro  nella  vafca  B,ponendofi  in  ertala  canna  piegata 
Qdi  capacità  di  due  porzioni,beverà  tutto  il  corpo  dell  ac- 
J)  qua  gettata  da  A,in  B,con  tal  preftezza,che  non  farà  l'uffi- 
ciente la  bocca  A,a  dar  continuo  bevimento  al  Sifone  C,E,  a  cagione  della 
velocità  da  D,E;ma  quando  vi  Ila  pofto  nella  medema  vafca  B,altra  canna 
piegata  a  Sifone  F,H,I, d'una  porzione,  beverà  la  continuata,  che  getterà 
porzioni  quattro,  (tante  la  velocità  da  D,a  I;  e  fimilmente  per  votare  una 
vafca  con  acqua  morta  dentro  in  altezza  di  P,  Q,  luogo  dove  finifec  1-at- 
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trazione,  fhnte  la  velocità  V;  e  quando  la  bocca  del  Sifone  arrivaffe  nel 
fondo  R ,  e  ha  vefTe  velocità  duplicata  da  R,  come  in  X ,  be  vera  tutta  l'ac- 
qua d'cfla  vafca .  Ufano  alcuni  d'empire  d'acqua  le  canne  piegate  L ,  M , 
N,  6,  immergendo  le  bocche  L,M, dentro  levafche,epofteaguifa  di 
E,G,E,  I  j  aprendo  lo  sforo  M^OjUfcirà  l'acqua,  ed  attraerà  l'altranel- 
la  vafca  .  Se  dunque  ha  tal  potenza  la  Canna,òSifone,a  tirar  l'acqucmor- 
te,  e  rotte,  quanto  maggiore  farà  la  potenza  del  bevere  quando  faranno 
nell'acque  vive  in  haver  attaccato  la  canna  di  Sifone  alla  propria  fittola-^,, 
aggiungendovi  poi  il  maggiore,  ò  minor  corpo,  s'aggiungerà  al  di  più 
bevimento  maggiore,  e  minore,  in  oltre  havendo  maggiore^ minor  pefo, 
beyerà  maggiore ,  e  minor  quantità  d'acqua ,  sì  che  da  tre  principali  caufe 
dipende  il  bevimento,  dal  maggior  pefo,  maggior  foro,  e  fifone,  in  modo 
che  una  fìttola  d'un'oncia,  con  il  fifone  con  mezzo  palmo  di  pefo  beverà, 
verbi  grazia  fei  onde;  ed  un'altra fittola  d'un'oncia  con  il  fifone  >  e  palmi 
uno,e  mezzo  di  pefo,beverà  onde  dieci  d'acqua,  procedendo  il  bevimento 
non  daila  qualità  dello  sforo,  ma  dal  pefo,  sforo  maggiore,  e  fifone . 
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CAPITOLO     XXXVII. 

Due  determinati  Ccrpi  d?  Acqua.chefcambievohnente  irideran- 
no m  un  Canale ,  uniti ,  che  faranno  infieme ,  caleranno  di 
Corpo  ,  e  s  augument  eranno  fra  di  loro  la  velocità , 

Efpsrienza  fatta. 

LLI  1 8.  d'Ottobre  1593.  fu  mifurato  il  corpo  dell'Acqua 
Paola  nova  al  foiito  Calino  alla  ftrada  di  Civita- Vecchia, 
con  il  Tavolone  A,  B,  limato  in  faccia  alla  Corrente  con 
lo  fportello  mobile  D ,  regolato  lo  fcarico  con  il  pefo  fo- 
pra  F,  di  pai.  uno ,  e  un  quarto ,  per  il  foiito  pefo >  pafsò  il 
corpo  della  dett'Acqua  per  lo  sforo  C,  longo  onde  2  5. 
alto  onde  14-,  di  fezzione  onde 3  joj  e  di  fcarico  d'Acqua  onde 700. 
Negl'antecedenti  giorni,  cioè,aIli  13.  del  fudetto  fu  mifurata  l'Acqua  antica, 
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che  ha  origine  nelli  Monti  di  Bracciano,  nel  medefimo  luogó,emodo,già 
difezzione  33  1.  e  un  quarto,  edifcarico  d'acqua  oncie  662.  e  mezza.  Si 
che  le  fezzioni  lineari  unite  aiTieme  fono  onc.tf  8 1  .e  un  quarto ,  e  di  fcari- 
co  1 3  63 .  e  mezza .  Si  fecero  venire  ambedue  li  detti  corpi  d'Acqua  uni- 
ti infieme,  cioè,  la  vecchia,  e  nova,  ed  accomodato  allo  fportello  mobile 
D,  alto  oncie  27.  e  un  quarto ,  moltiplicato  con  la  larghezza  d'oncic  25. 
coftituifcono  la  fezzione  lineare  delli  detti  due  corpi  difuniti  d  oncie  68 1. 
e  un  quarto .  Ufcirono  li  detti  due  corpi  d'acqua  uniti  con  la  fcarfezza  del 
pcfo ,  onde  fu  neceflltato  per  coftituire  il  folito  pefo  di  pai.  1 .  e  un  quarto 
F ,  di  abballare  lo  fportello  in  modo ,  che  l'altezza  dell'aria  alta  oncie  25. 
e  un  quinto,  calcolata  perla  larghezza  donde  25. fi  ridulTe  la  fezzione  I> 
oncie  63  o.  lineari ,  e  di  fcarico  oncie  1 160, 
Si  che  le  dette  acque  difunite  fcaricorno  oncie  1 363,  e  mezza ,  ed  unite  che 
furono  fcaricorno  oncie  1 2605  cioè ,  circa  la  duodecima  parte  meno , 
onde  fi  conchiude ,  che  più  corpi  d'acqua  u  niti  crefcono  fra  di  loro  la  ve- 
locità >  e  s'aiTottigliano  di  corpo. 
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CAPITOLO    XXXVIII. 

Canali  più ,  e  meno  pendenti,  ne  quali  [e [correranno  C  Acque 
faranno  fempre  più  veloci  nel  fine  del  meno  penden- 
te ,  che  nel  principio  dell' altropiupendente . 

Abbiamo  noi  efperimentato  in  un  Canale  pendente  di 
un  grado  A,  B  ,  dentro  il  quale  vi  correa  il  corpo  di 
acqua  della  fezzione  C  ;  e  portavi  nel  principio  D  , 
una  palla  di  piombo  attaccata  ad  un  filo  ,  calatala  nel 
fondo  S,  reftando  fofpefo.  il  filo  con  la  mano,  ben  ti- 
rato a  perpendicolo  in  T,  fi  trovò  la  vibrazione  D, 
alquantojrequente ,  e  pofta  l'altra  palla  in  fimil  modo  nel  mezzo  E, 
fi  trovo  augumentata  la  vibrazione,  e  umilmente  fu  pofta  l'altra  palla 
nel  fine  del  condotto  F,  fi  trovò  la  vibrazione  di  maggior  moto. 

Sai- 


^8 


S'alzò  il  canale  pendente,  come  H,G,  con  la  folita  fezzìone  d'acqua 
C  ;  e  pofta  la  palla  I,  fi  trovò  la  vibrazione  duplicata  di  D  j  e  fimil- 
mente  l'altra  L  ,  dupla  di  E  ;  e  parimente  l'altra  M ,  dupla  di  F,  ma 
laF,  fu  di  maggior  moto  dell'altra  I. 

S'alzò  il  canale  con  tre  gradi  di  pendìo»  come  N,0>  con  la  folita  fez- 
zione  d'acqua  C ,  pofta  la  palla  in  P,  fi  trovò  maggiore  di  I;  e  fimil- 
mente  di  Q>  R. 

Si  conclude,  che  la  velocità  di  F>  è  maggiore  della  velocità  di  I,  e  fi- 
milmente  la  velocità  di  M,  maggiore  di  P,  per  efler  la  potenza  della 
velocità  più  nei  fine  ,  che  ne'principii  de'canali ,  benché  fiano  fra  di 
loro  di  diverfo  declivio. 


CAP.XXXIX. 
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CAPITOLO     XXXIX. 

Acque  correnti ,  con  quelle,  cbefifravengono  calando  di  velocità 
crefcono  in  data  prof  oratone  di  corpo . 

ENDESI  dificultofa la giufta recognìtione delle S««o«ii tór Aajue 
correnti  in  Alvei  d'inegualità  di  letti,  fem ,  velocita ,  e  per  confeguen- 
za lo fcarico dell'Acque fopravenienti,  ,        ..  .... 

Trovado»  noi  in  un  pelago  di  confufione  nel  riconofcere  i  luoghi  d  eli 
Acque  fopravenienti,  ed  ordinarie  per  le  ^rcnEetraUCom mun u 
diSezza,  eSermoneta,  a  cagione,  che  fcancano  11°°™""™* 
effe  in  quelle  Campagne  portate  dal  Fiume  Ninfa ,  e  Portatore  .dove 
ci  veniva  vietato  il  più  adeguato  modo  per  indagare  il  luogo ,  che  fe 
guivano  le  inondazioni  a  cagione  dell'impedimento  di  canne,  erbe, 
virgulti , ed  altro,  che  non  per miferd* Livelli  mecamci . 
Si  rinfracciorno  però  le  correnti     e  Inog fc~g«  «  f^mmeS ioni  ?c«ffa  dell'Acque 

ZSteShS  veloci  dove  provengono  1*^*&~S£*«  ih» 


fegu 
All'origine  sì  dell'uno 


en  veloci  dove  provengono  i  uau.ii ,  .....  ...-*. ---       »  , .,       _ 

%ome  dell'altro  Fiume,  in  particolare  al  Fiume  Ninfa  dovecUugo 
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della  corrente  ,  fi  piantarono  in  egua]  diftanza di pafli  geometrici  numero  i*o;  cioè,  un 
quarto  di  miglio,  li  palloni  A,  B  ,  C ,  D  ;  e  pofta  la  Palla  gallegiante  in  A  >  gionfe  al  palto- 
ne B  ,  nello  fpazio  d'un'ottava  d'hora  ,  e  Ci  trovò  la  Sezzione  E  ,  della  proporzione  del  qua- 
drato L ,  M  ,  N ,  O,  per  haver  otto  gradi  di  velocità  .  Il  medefimo  corpo  d'Acqua  paflando 
nell'Alveo  da  B ,  a  C  ;  e  pofta  la  Palla  in  B ,  gionfe  nello  fpazio  d'un  quarto  d'hora  in  C  ,  e 
lì  trovò  la  corrente  G ,  di  quattro  gradi  di  velocità,  crefeè  il  doppio  di  corpo  come  in  Sez- 
ione M ,  N ,  P  ,  Qj,  I!  medefimo  corpo  d'Acqua ,  continuando  nell'Alveo  da  C,  e  D  ;  po- 
lla la  Palla  in  C ,  corfe  in  fpazio  di  tempo  di  mezz'hora  in  D  ;  e  fi  trovò  la  corrente  I ,  di 
due  foli  gradi  di  velocità  ,  e  di  fezzione  dupla  N  ,  Q^R  ,  S .  Si  conclude  ,  per  la  47.propo- 
lizione  del  i.Lib.d'Euclide,che  l'Acque,  che  calano  in  metà  di  velocità, crefeono  il  dop- 
pio di  corpo  .  Li  tempi  delle  correnti  indicati  dalle  Palle  galleggianti  furono  fatte  con  un' 
Orologio  a  pendolo  con  gradi  divifi  ,  come  in  T  ;  ed  un'altro  di  polvere  come  in  V  ;  ed 
anche  con  le  battute  di  polzo  ben  regolato  .  Ed  in  tal  modo,con  data  proporzione,  fi  trovò 
generalmente  la  qualità  della  velocità ,  ed  i  luoghi  dove  venivano  inclinate  l'Acque  »  ed  i 
loro  fcarichi  fopravenienti ,  ed  ordinari; . 
Fu  fatta  queft'Efperienza  l'anno  1693.  n?l  mefe  di  Maggio,  in  occafione  dell'accedo  fatto  con 
dui  Prelati ,  per  le  liti ,  che  vertevano  fra  la  Communita  di  Sermoneta ,  e  Sezza ,  e  tutto 
quelle  dotte  operazioni  furono  fatte  con  l'intervento  dfcl  Rev.  P.  Francefco  Schinardi  della 
Compagnia  di  Giesù  ,  e  con  tale  occafione  fu  pofta  più  in  chiaro  la  grande  intelligenza , 
e  fapere  di  quello  gran  Sogetto  ;  ben  che  fia  già  celebre  il  fuo  nome,  per  l'infinite ,  e  faggie 
dimoftrazioni  fatte  dal  medefimo  eruditi/fimo  Religiofo  nelle  publiche  Accademie  >  e  vir^ 
tuofe  Adunanze  di  quefta  Città  fopratali  materie  ,  nelle  quali  è  verfati filmo  . 

CAPXL- 
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CAPITOLOXL, 

J?n  Condotto  a  retto  declivio  da  un  termine  ali?  altro  f caricherà 

$  Acqua  dell  unita  velocità  ^  e  fé  farà  in  parte  divertita  la 

<velocità)fcemerà  anche  in  parte  lo f carico  dell'Acqua, 


Ato  il  Condotto  A ,  B  \  che  riceva  l'acqua  della  Sez- 
zione  O,  per  condurla  A  ;  ed  alzarla  in  D,  con  quat- 
tro parti  di  velocità  i,  2  ,3, 4.  mediante  il  pefo  del- 
l'acqua in  E  ,   alzerà  al  Livello  D  ,  la  fua  dovuta^, 
quantità  a  cagione  dell'unita  velocità  da  B,  e  A,  non 
potendo  retrocedere  ,  l'acqua  viene  obligata    ad    al- 
zare fino  alla  lettera  D. 
Ma  fé  il  medefimo  condotto  porto  in  F  ,  con  li  medefimi  quattro  gradi 
di  velocità  da  F,  in  G;  e  che  la  porzione  da  K,  e  A,  fia  divertita^ 

l  da 
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da  C>  in  H  ;  mancherà  la  velocità  da  K,  ed  A5  retrocedendo  l'acqua 
in  C  -,  luogo  del  contratto  delle  due  velocità  ,  cioè ,  la  minore  da_. 
H  5  C  j  con  la  maggiore  C ,  F  j  patirà  il  Condotto  fempre  in  C  j 
ma  il  Livello  fuperiore  F,  fpingerà  l'acqua  in  Ij  ma  per  la  velocità 
divertita  da  K  >  e  A  ,  in  C ,  e  H ,  di  due  gradi ,  feemerà  lo  fcarico 
dell'acqua  due  gradi  meno  di  D>  per  la  velocità  feemata  ,  e  frninui- 
ta  in  I . 


CAP.XLI. 
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Equ.  Cwbl'Yontnna, Delin? 
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Alex .  Speculili  Seul/.». 


CAPITOLO     XLI. 

L'Acque  Orizsontali ,  cioè  flagnanti ,  refe  declinanti ,  acqui fiano 

velocita ,  e  calano  di  corpo . 

I A  un  corpo  Orizontale  di  Laghi  ,  ò  Stagni  eftratto 
per  via  d'uno  sforo ,  ò  fìa  fittola  fituata  alquanto  lot- 
to il  pelo  dell'acqua  ,  e  che  immediatamente  venga., 
imboccata  in  un  condotto  declinante,  nel  variar,  che 
farà  da  un  luogo  all'altro  ,  calerà  di  corpo  per  l'ac- 
J)  quifto  della  velocità . 
Per  maggior  dilucidazione  confolidaremo  il  tutto  con  le  prove,  e  con 
la  pratica  già  pofta  in  altri  tempi  in  opera . 


L    2 
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ESPERIENZA. 

FU  imboccata  l'acqua  nova  nel  Lago  di  Bracciano  nel  Condotto  an- 
tico Alfeatino  X  ,  doppo  numerofe  Efperienze  ;  Ja  particolare  fu 
quella  feguita  li  13. Ottobre  1693.  nel  fine  del  Condotto  novo,  dove 
s'introduce  l'acqua  di  detto  Lago  nell'altro  Condotto  antico  con  lo 
sforo,  ò  fia  fiftola  A,B  ,C,D,  fopra  della  quale  havea  di  pefo  pal- 
mi uno,  e  un  quarto  d'acqua?  fecondo  Ja  linea  fegnata  R,  la  qual  fi- 
itola  è  longa  oncie  75,  alta  oncie  7,  e  un  terzo ,  che  fa  di  fezzioni 
lineari  num.550,  e  di  fcarico  d'acqua  oncie  iioo. 
Il  fudetto  corpo  d'acqua?  che  ufa  dalla  detta  fiftola  A,B,C,D,  in- 
condottato, che  fu  nel  Condotto  antico  X,  fenza  diminuzione  del- 
la fua  quantità  nel  paflaggio  da  detto  luogo  a  Roma,  giorno  in  Ro- 
ma alla  Botte  di  divifione  pafsò  fenza  pefo  nella  fiftola  E ,  F ,  G ,  H , 
di  fimil  mifura  a  quella  del  Lago  A  ,  B,  C,D,  in  modo  ,  che  fi  af- 
fottigliò  per  la  velocità  acquiftata,  che  radeva  l'Architrave  P  ,  della 

detta 
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detta  Fittola  fenza  il  pefo  di  palmi  uno ,  e  un  quarto  R  . 

Fu  ridotto  detto  corpo  d'acqua  regolato  con  la  mifura  di  palmi  uno ,  e 
un  quarto  di  pefo  R,  e  neceiTìtò  a  reftringer  la  fittola  fudetta,  e  chiu- 
fa  una  porzione  N  >  K ,  O ,  M ,  circa  la  terza  parte ,  in  modo  ,  che__» 
pafsò  detto  corpo  d'acqua  nella  rimanente  porzione  I,N,L,0,lon- 
ga  onde  quattro  ,  e  un  quinto ,  alta  oncie  fette ,  e  un  terzo  di  Sez- 
zione  lineare  oncie  3  3  oj  e  di  icarico  d'acqua  della  folita  velocità  del 
condotto  oncie  66q» 

Si  mifurò  nel  medefimo  tempo  ,  e  giorno  il  medefìmo  corpo  d'acqua., 
nel  condotto  antico  ,  non  fituato  nel  luogo  del  Cafino  vicino  a  Roma 
nella  ttrada  di  Civita-Vecchia ,  e  fi ù  pofto  il  Tavolone  E  ,  in  tetta  alla 
corrente  dell'acqua  con  lo  {portello  mobile  T  5  e  datogli  il  fuo  folito 
pefo  R  ,  di  palmi  uno,  e  un  quarto  uicì  detto  corpo  d'acqua  dallo 
sforo  V,  longo  oncie  25.  alto  oncie  13. e  un  quarto,  difezzione  linea- 
re 331.  e  un  quarto  ,  e  di  fcarico  d'acqua  oncie  662.  e  mezza  della 
folita  velocità  ,  fvariò  da  luogo  a  luogo  folo  oncie  due  ,  e  mezza_, . 
Onde  il  detto  corpo  d'acqua  ,  che  compariva  alla  Fittola  del  Lago 
À,B,C,D,  di  oncie  11 00.  fi  ridurle  in  Roma  a  oncie  6Sc.  fecon- 
do la  prima  mifura,  e  nella  feconda  a  oncie  662.  e  mezza,  cioè  più 
del  terzo  meno  della  comparfa  del  Lago.  Ma  di  ciò  fé  ne  difcorre_. 
più  diflfufamente  nel  Terzo  Libro  . 

Si  prova  dunque,  che  l'acque  de'Laghi  di  poco  moto,  come  fopra,  refe 
veloci,  calano  di  corpo  in  data  proporzione  della  più,  e  meno  velo- 
cità ,  che  havranno  nel  loro  viaggio . 


FINE    DEL   PRIMO    LIBRO. 
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UTILISSIMO  TRATTATO 

D     E     L     L' 

ACQUE  CORRENTI 

DESCRITTO 

DAL  CA V.CARLO  FONTANA. 

LIBRO   IL 

Nel  quale  fi  contengono  Efperienze ,  Giuochi , 

e  Scherzi  fatti  dall'Elemento  dell'Acqua 

per  mezzo  dell'Aria,  e  del  Foco. 


CAPITOLO  PROEMIALE. 

Afferemo  adefib  nel  Secondo  Libro,  nel  quale  fi  potrà 
più  fodisfare  la  curiofità  del  Lettore,  mentre  quefto  è 
ripieno  d'Efperienze ,  e  d'altri  Scherzi  tutti  provenien- 
ti dall'Elemento  dell'Acqua,  ed  ir  Primo,  come  di  già 
fi  farà  oflfervato,  confitte  tutto  in  cole  mecaniche,  ed 
in  pratica  ;  Onde  fenz'altro  preambolo  alle  feguenti 
Dimoftrazioni  ci  rimettiamo .  Non  deve  però  recar  meraviglia  il  ve- 
dere nelli  feguenti  Capitoli  del  prefente  Libro  pochiffima  dichiara- 
zione di  parole,  con  pochilTimo  difcorfoj  mentre  chi  haverà  riguar- 
do a  quefta  Scienza,  che  con  dimoftrazioni  procede,  conofcerà  aper- 
tamente ,  operar  più  per  dilucidazione  di  loro  una  lettera  indicatori^  , 
che  gl'intieri  periodi . 
Il  dir  poi ,  che  quefVEfpericnze  ,  ò  Giuochi  fiino  tutti  fondati  fcienti- 
ficamente,  e  pofii  praticamente  alla  prova,  ci  par  fuperfluo ,  eflendo 
in  libertà  d'ognuno  il  poterfene  auvedere,  ed  il  porli  in  opera  ,  ef- 
fendofi  a  tareffetto  da  noi  pofte  in  luce  ,  per  eflerci  veriati  per  molti 

anni 
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anni  continui  in  fimili  operazioni  ftudiofe  ;  Tali  dunque  da  noi  ti  fi 

rapprefentano>  quali  fono  ftate  dalle  noitre  fatiche  riconofciute  j  ef- 
fendoci  parfo  bene  ,  che  in  un  Trattato ,  nel  quale  particolarmente 
dell'Elemento  dell'Acqua  fi  difeorre ,  porvi  ancora  del  medefimo  Ele- 
mento l'operazioni  più  curiofe ,  foura  delle  quali  han  fudato  gl'in- 
tendenti tutti  5  e  per  le  quali  fi  fon  pofti  in  virtuofi  cimenti  anche  i 
primi  ingegni  del  Mondo. 


CAPX 
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CAPITOLO     PRIMO. 

"Della  fuperficie  dell'Acque  ;  e  che  la  fuperficie  dell'Acqua  (la 

quella ,  che  giace  liberamente  fra  lefue  Sponde  ,  unita  con 

la  region  dell  Aria  fen&a  impedimento  alcuno . 

Ntendefi  unita  con  la  Region  dell'Aria , 
come  per  il  Vafo  A,  B,  che  effendo  la 
fuperficie  dell'acqua  C,  D  ,  unita  coru 
l'Aria  E,F,  e  l'Aria  E,F,  unita  conia 
region  dell'Aria  G ,  H ,  liberamente  per 
la  bocca  del  Vafo  I ,  la  fuperficie  dell'acqua  C,  D, 
premendoti  liberamente  fopra  l'efito  K ,  alzerà  il 

M  boi- 


bollore  K,  in  L,  quafi  all'altezza  della  fuperficie 
dell'acqua  C ,  D ,  per  havere  il  feguito  libero  della 
region  dell'Aria  ,  che  occupa  il  luogo  E ,  F ,  libe- 
ramente caufato  dall'abbaiamento  della  fuperficie 
dell'acqua  C,  D,  per  l'efito  K. 


CAP.ii. 


SI 


CAPI  TÌ3  LO     II. 

Che  la  fu^erfitie  dell'Acqua,  e  quella  ,  che  giace  fra  le 
fue  fponde  con  la  Regione  dell  Aria . 

A  le  la  fuperficie  dell'acqua  C ,  D ,  fia^ 
unita  con  l'aria  E,F;  e  l'aria  E,  F,  non 
fia  unita  con  la  region  dell'aria  G ,  H  ; 
ma  divifa  nel  collo  I ,  per  il  turaccio  M  ; 
in  tal  cafo  la  iiiperncie  dell'acqua  C,  D, 
trovandoli  priva  dell'unione  della  region  dell'aria 
G,H;  e  non  potendo  havere  il  fuo  feguito  per 
riempire  il  luogo ,  che  occupa  il  corpo  d'efla  ,  pei- 


non 
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non  concederfi  il  vacuo  ,  refta  immobile ,  e  fofpe- 
fa  ;  ma  fé  nel  turacelo  M,  in  N,  fi  farà  qualcho 
picciol  foro  ,  acciò  laregion  dell'aria  G,H,  fiunif- 
ca  con  l'aria  E,F,  ftentatamente ,  l'efito  K,  butte- 
rà anch'eflò  flentatamente  ;  dunque  la  fiiperficio 
dell'acqua  è  quella  ,  che  giace  fra  le  me  fpondo 
unita  liberamente  con  la  region  dell'aria  fènza  im- 
pedimento alcuno. 


CAP.1II. 
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CAPITOLO    III. 

La  fuperficie  immobile  e  quella  ,  eli  è  inferiore  a  tutte  l  *  altre , 

detta  Acqua  morta , 

E  faranno  più  fuperficie  in  diverfi  piani 
A,B;  C,D,  E,  F;  G,H;  tutte  faran- 
no orizontali ,  e  paralelle  fra  di  loro ,  ed 
effendo  recinte ,  e  ritenute ,  faranno  im- 
Si  mobili,  e  l'acqua  della  fuperficie  C,  D, 
potrà  andare  nella  E,  F  \  ed  E,  F ,  in  G,  H  ;  e  G,  H, 
in  A,  B  ;  ma  la  fuperficie  A,  B  ,  non  anderà  in  G,H; 
e  G,  H,  non  anderà  in  E,  F;  ne  E,  F,  in  C,  D; 

per- 
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percioche  effendo  la  natura  dell'acqua  di  effere  in- 
feriore all'aria ,  e  la  natura  dell'aria  fuperiore  all'ac- 
qua ,  alzandoli  la  fuperficie  G,H,  in  E,F;  l'aria 
laterale  L ,  M ,  refìerebbe  inferiore  alla  fuperficio 
E,  F;  fi  come  anco  fé  la  fuperficie  E,  F,  andaffo^ 
nel  C,D;  l'aria  laterale I,K,  farebbe  inferiore  alla 
fuperficie  C,D;  il  che  non  può  effere;  dunque  kr> 
acque  fiiperiori  anderanno  nell'inferiori,  e  la  fuper- 
ficie dell'acqua  inutile,  e  morta  è  quella  eh  e  immo- 
bile, ed  inferiore  a  tutte  l'altre,  come  A  ,B . 


cap.iv« 


X 


CAPITOLO     IV. 

Se  faranno  in  diverffiani  le  due ,  e  fiu  fuperficie  d?  Acqua  fi 

dovranno  unire  infume ,  e  all'ora  quanto  maggiore  farà  la 

lìnea  perpendicolare  da  fuperficie  a  fuperficie , 

tanto  maggior  e  farà  lafua  velocita. 

Ercioche  effendo  la  fuperficie  flabile  A,B;  ed  havcn- 
dofi  a  condur  l'acqua  alla  fuperficie  C,  D  ,  in  cila^ 
A ,  B ,  dico ,  che  havrà  la  velocità  ,  che  farà  la  per- 
pendicolare D ,  B  j  ma  fé  farà  T  acqua  da  condurre^ 
E, Fi  la  fua  velocità  farà  F  ,  A  ;  e  perche  D,  B  ,  è 
maggiore  di  F  ,  A  5  quanto  maggiore  farà  la  diftanza 
da  fuperficie  a  fuperficie  ,  tanto  maggiore  farà  la  velocità  di  efs'ac- 
qua,  fi  come  fi  vede  per  li  due  bracci  G,Hi  I, K;  che  fé  l'acqua 

della 
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della  fuperficie  C  ,D  >  anderà  per  la  canna  G,  H s  alzerà  tanto  in  H; 
quanto  farà  alta  l'acqua  in  CD,  ad  una  medefima  linea  orizontale  j 
fi  come  anco ,  fé  la  fuperficie  dell'acqua  E ,  F ,  anderà  nella  cannai 
I ,  K ,  l'acqua  alzerà  in  K ,  tanto  quanto  è  alta  l'acqua  in  B  ,  F ,  ad 
una  medefima  linea  orizontale  j  e  perche  G ,  H  ,  è  maggiore  di  I,  K; 
quanto  maggiore  farà  la  diftanza  da  fuperficie  a  fuperficie,  tanto  mag- 
giore farà  la  fua  velocità . 


CAP-V. 
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CAPITOLO     V. 

V  Acque  ,  che  aneleranno  dalla  fu^erficie fu^eriore  alt  inferiore , 
quanto  maggiore  far  a  il  declivio  della  line  a  fendente  da  fu- 
ferfeie  afuperfeie ,  tanto  maggiore  verranno  ad  bavere  la-» 
loro  velocita ,  quanto  farà  la  linea  perpendicolare  dafuferfi- 
cie  afu^erficie . 

S  S  E  N  D  O  il  Capo  dell'acqua  in  A  ;  e  che  riabbia., 
tré  declivi;  A,B;  A,C;  A,D,  dico,  che  quanto 
maggiore  farà  il  declivio ,  tanto  maggiore  farà  la  ve- 
locità -,  perciòche  del  maggior  declivio  A ,  B ,  la  fua_, 
velocità  farà  B,E;  e  del  declivio  A,  C,  farà  C,E  ;  e 
del  declivio  A,  Di  farà  D,  E;  e  perche  il  maggior 
declivio  ha  maggior  velocità,  cioè  B,E,  è  maggiore  di  C,  E  j  eC,E, 

N  è  mag- 
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è  maggiore  di  D,  E;  dico,  che  quanto  maggiore  farà  il  declivio 
A,  B  j  tanto  maggiore  farà  la  velocità;  Poiché  l'acque  trovando  più 
facilità  nel  corfo,  come  loro  fuccede  fpefTilfime  volte  ne'declivij,  ac- 
quietano maggior  velocità  i  come  evidentemente  appare  nella  qui  fopra 
polla  dimoltrazione  ;  E  ciò  fi  è  la  caufa ,  che  dal  maggior  declivio 
nafea  ancora  la  maggior  velocità . 


CAP-VI. 


CAPITOLO     VI. 

Le  Acque  %  che  baeranno  maggior  ,  e  minor  declìvio ,  fi  top. 
fono  eguagliare  di  velocità  fra  di  loro . 

Vindi  fi  è  ,  che  fé  farà  il  corpo  d'acqua 
A,B;  C,D;  che  vadi  fopra  li  letti  pen- 
denti D,E;  D,F;  D,G,  con  il  preci- 
pizio D,H,  dico,   che  la  velocità  di 
tutte  faranno  eguali  ,  quando  faranno 
fopra  la  fuperficie  dell'acqua  H,E;  percioche  la_> 
velocità  del  letto  D ,  E ,  in  E  ;  farà  E ,  L  ;  eia  ve- 
locità di  D,  F,  in  F  ;  farà  F,  K.  ;  e  la  velocità 
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di  D ,  G ,  in  G  ;  farà  G ,  I  ;  e  la  velocità  del  preci- 
pizio di  D ,  H  ,  in  H ,  farà  H ,  D  ;  ed  effendo  le  li- 
nee perpendicolari L,E;K,FjI,G;  D,H,  egua- 
li fra  di  loro ,  per  edere  fra  due  linee  paralelle  D,L; 
H ,  E ,  dico ,  che  l'acque  ,  che  riavranno  maggior' , 
e  minor  declivio  ,  fi  ragguagliono  le  loro  velocità 
iòpra  una  medefima  linea  orizontale , 


CAP.VII. 
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CAPITOLO    VII. 

Vna  mede/Ima  Acqua  f opra  un  mede  fimo  letto  fendente  y 

non  'viene  a  crefcere  la  fua  velocita  ordinaria , 

fé  non  orefice  daltez,z,a  di  corpo . 


I  A  S  I  l'altezza  del  corpo  dell'acqua  A ,  B  ;  la  cui  ve- 
locità fìa  C,D;  dico,  che  non  crefèerà  giamai  di  ve- 
locità ordinaria  fopra  un  medefimo  declivio  ,  fé  non 
crefce  l'altezza  del  fuo  corpo  j  perciòche  fé  il  corpo 
fi  alzerà  in  A ,  E  5  la  velocità  fua  farà  F,  G,  egua- 
li le  ad  A ,  E  ;  ed  F ,  G  ;  e  maggiore  di  C ,  D  ;  fi  co- 
me anco ,  fé  il  corpo  dell'acqua  farà  H  ,  I  ;  la  velocità  fua  fopra  il 
letto  pendente  farà  HjKj  ma  fé  fi  alzerà  il  corpo  H>  I,  in  L  ;  Tal- 
tei- 
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tezza  del  corpo  dell'acqua  farà  H,  L  j  e  la  fua  velocità  farà  H,  M; 
dunque  eiTendo  maggiore  H  ,  M  ,  di  H ,  K  ;  la  maggior  altezza  di 
maggior  velocità  ;  dunque  fopra  un  medefimo  letto  pendente  una_ 
medefima  acqua  non  crefcerà  di  velocita ,  fé  non  crefce  di  altezza  > 
e  di  corpo  » 


CAP.vur. 
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CAPITOLO     Vili. 

Se  due ,  e  più  fuperficie  £  Acqua  faranno  fottopofte  ad  una 

medefima  linea  orizsontale ,  e  che  fiano  divife  fra 

di  loro ,  fi  potranno  unire  infieme ,  ma 

caleranno  di  fuperficie . 


SE  faranno  tre  fuperficie  d'acqua  A  >  B;  C,  D  ;  E ,  F  ; 
che  fiano  fottopofte  ad  una  medefima  linea  crizonta- 
le  A5F3  dico,  che  fi  pofTono  unire  infieme,  peraò- 
che  j  fé  da  fuperficie  a  fuperficie  in  B  ,  C ,  D,  E  ,  fi 
faranno  de  canali  ,  le  fuperficie  fi  uniranno  infieme_,, 
J\  ma  refteranno  immobili ,  e  caleranno  tanto  di  fuper- 
ficie ,  quanto  occuperanno  li  canali ,  che  uniranno  elle  fuperficie-,  ; 
Si  come  anco  fé  fi  communicheranno  nel  fondo  inG,H,I,K;  fuc- 

cede- 
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cederà  il  medefimo  j  pcrciòche  quante  acque  immobili  fi  uniranno 
infieme  ,  e  che  habbino  le  loro  fuperfìcie  fottopoftc  ad  una  medefi- 
ma  linea  orientale  ,  tutte  faranno  immobili  5  e  calaranno  tanto, 
quanto  farà  l'acqua ,  che  manca  nell'andare  nelli  canali ,  che  unifco- 
no  le  fuperfìcie  diuife . 


CAP.IX. 
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CAPITOLO    IX. 

L'Acque  fi  fremono  anco  sfericamente  tanto  quanto  farà 
l  altez,z>a  della  ferfendicolare  della  loro 
trovria  altez,&a . 

Erciòche  fé  farà  l'altezza  dell'acqua  A, B, 
con  la  canna  nel  fondo  A  ,  verfo  C,  e 
che  in  G ,  vi  fiano  molte  canne  attacca- 
te ,  e  rivolte  in  diverfè  bande  ,  dico ,  che 
la  velocità  dell'acqua  premerà  sfèrica- 
mente, e  non  pafferà  la  circonferenza,  che  darà  il 
lemidiametro  della  propria  altezza  A,  B ,  in  D,  E,  F; 

O  e  le 


e  le  parti  inferiori  non  ufciranno  fuori  delle  linee 
perpendicolari  del  femicircoloF,  G,  D,H,  inqual- 
fmoglia  modo ,  dunque  l'acque  fi  premono  sferica- 
mente; come  fi  vede  patentemente  nella  figura  di- 
moflrativa  porta  nel  prefente  Capitolo ,  e  fi  icorgo, 
come  fi  è  detto ,  che  l'acque  vengono  sfericamente 
a  premerli  ;  onde  non  mi  dilungherò  in  altro 
prove. 


CAP.x. 
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CAPITOLO     X. 

Le  Acque ,  che  fono  in  precipìzio  lìbero ,  hanno  la  mede- 

fima  proporzione  di  'velocita ,  che  I^j 

Acque  incondottate . 

E  acque  hanno  la  velocità  del  fuo  proprio  perpendi- 
colo dalla  bocca  dell'eiìto  in  fuori  j  percioche  fé  farà 
il  Vafo  AjB-,  che  habbia  qualfiuoglia  lunghezza  di 
canna  B}C;  dico  che  la  lunghezza  della  canna  B,C, 
non  leva  >  ne  dà  velocità  alcuna  ,  quando  farà  al  li- 
vello in  qualfivoglia  lunghezza  ;  percioche  la  velocità 
dell'acqua,  che  ufeirà  dalla  bocca  C,  farà  tanto,  quanto  farà  l'altez- 
za A,  B  .  Si  come  anco  il  Vafo  A,  E  ;  che  habbia  la  canna  ionga_. 
E,  F  j  la  velocità  in  F,  farà  A,Ej  quando  F ,  farà  al  pari ,  ed  a  li- 
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vello  di  E  i  ed  il  precipizio  dell'acqua  G,  H,  in  H;  haverà  la  velo* 
cita  di  M;  ed  in  L,  haverà  la  velocità  di  G  ;  e  la  velocità  dell'ac- 
qua della  bocca  della  canna  K  >  haverà  la  velocità  dell'altezza  dell' 
acqua  A,  E  }  che  farà  come  F;  e  le  velocità  dell'acque  di  precipizio 
libero  G,  Hj  L,  Mj  hanno  1$  proporzione  della  velocità  dell'ac- 
que incondottatc ,  ma  vengono  dirotte  dal  ripercotimento  dell'Aria, 
la  quale  cagiona  ritardamene  di  velocità  intermettendofi  fra  efla. 
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CAPITOLO    XI. 

Nel  fine  del  precipizio  dell  Acque  incondottate ,  hanno 

efie  Acque  doppia  velocita  di  quella ,  che 

è  a  meZtZjalteZj&a . 

E  acque  vanno  acquietando  velocità  tanto  quanto  ac- 
quiftano  altezza,  ò  profondità,  e  nel  fine  hanno  dop* 
pia  velocità  di  quello,  che  hanno  a  mezzo;  percio- 
che  fé  farà  il  capo  dell'acqua  nella  fuperficie  H  ;  fen- 
za  moto  alcuno  ,  dico  ,  che  calando  in  I ,  o  in  Kj  al- 
zerà in  M  ,  ed  N  ;  ma  in  K  ,  I,  hanno  dette  acque  dop- 
pia velocità  di  quello,  che  hanno  a  mezz'altezza  PjQ^  Si  come  anco 
le  faranno  nel  Vafo  CD,  tré  capi  d'acqua,  uno  nel  principio  del- 
la velocità  D  $  e  l'altro  in  E;  e  l'altro  in  Ci  dico,  che  nelli  termini 
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della  fuperficie  inferiore  F,  G,  B,  le  velocità  faranno  eguali,  ma_, 
hanno  doppia  velocità  di  quella,  che  è  a  mezz'altezza,  e  la  velocità 
del  capo  D,  ha  principio  in  Dj  la  velocità" di  E,-  ha  principio  in  D> 
e  la  velocità  di  C  ,  ha  principio  in  D  ;  e  la  velocità  di  A ,  B  ;  ha 
principio  in  A  j  ed  havendo  un  medefimo  principio  ,  ed  un  medefimo 
fine  inF,  C,  B;  nella  velocità  in  F,G:,B,  faranno  eguali,  &r  in  F,G,B, 
hanno  doppia  velocità  di  quello  ,  che  hanno  a  mezz'altezza  C ,  O  s 
P,Qi  Si  come  anco  la  velocità  di  G  ,  è  doppia  di  quella  ,  ch'è  a 
mezz'altezza  E. 


CAP.X1I. 
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CAPITOLO      XII. 

Se  due  Acque  baeranno  maggiore ,  e  minore  altez»z»a  di 
corpo ,  e  che  habbino  maggiore ,  e  minor  declivio 
di  letto,  fi  pò  [fono  uguagliare  di  ve- 
locita fra  di  loro . 

H  E  con  l'altezza  maggiore  ,  ò  minore  di 
corpo,  refo  eguale  il  maggiore ,  ò  mino- 
re declivio  del  letto  fi  rendano  l'acquo 
eguali  di  velocità  fra  di  loro,  evidente- 
mente fi  fcorge,  e  più  chiaramente  fi  ino- 
ltrerà così  i  Se  faranno  due  corpi  d'acqua  A,  B  ;  C,D; 
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L,F;  G,H;  e  che  uno  di  eflì  habbia  il  letto  pen- 
dente C,K;  e  l'altri  H,K;  edL,K;  dico,  cho 
fono  eguali  di  velocità  in  K  ;  percioche  effondo  Li_> 
velocità  del  corpo  dell'acqua  A ,  B;  C,D;  E ,  K; 
eguale  a  B ,  K;  le  velocità  in  K,  fra  di  loro  fono 
eguali . 


CAP.XIII, 


«li 


CAPITOLO    XIII. 

■     .     . 
Vtt  Acqua ,  che  anderà fopr a  un  letto  fendente ,  acqui  fiera 
fnawior  velocita  di  quella  ,  che  dà  il  proprio  decìi- 
<vto  tanto ,  quanto  J ara  l  altez,z>a  del 
fuo  proprio  corpo  . 


E  Acque,  che  aneleranno  fopra  li  letti  pendenti  A ,  B; 
A,C;  A5D5  A, E;  haveranno  la  velocità,  che_. 
farà  la  perpendicolare  da  fuperflcie  a  fuperficie  ,  cioè 
daE,F;  D>G;  C,H;  B,Ij  fopra  ciafeun  letto,  e 
di  più  hauranno  maggior  velocità  di  quella  ,  che  dà 
il  letto  pendente ,  tanto  quanto  farà  l'altezza  del  cor- 
po della  propria  acqua  ,  come  fé  il  corpo  dell'acqua  farà  A  ,  K  ,  la_. 
Velocità  dell'acqua  ,  che  anderà  fopra   li  fudetti  letti  pendenti ,  ha- 
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vera  maggior  velocità  di  quella  3  che  dà  il  fuo  proprio  declivio^  tan- 
to quanto  è  l'altezza  del  fuo  proprio  corpo  A  ,  K  ;  la  quale  aggiunta 
alle  altezze  E,F;  D;  G  •>  C,  H  ;  B  >  I  ;  in  L ,  M  >  N  »  O,  tanto  farà 
la  velocità  dell'acqua ,  che  anderà  fopra  ciafcun  letto  particolare  con 
qualftvoglià  declivio. 


• 
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CAPITO  I    O      XIV. 

E  acqui  fio,  che  fi  farà  della  velocità  dell!  Acqua  fopra  il  declivio 
de  letti  fendenti  ,farà  maggiore  ì  e  minore ,  fecondo farà  mag- 
giore ,  e  minore  l'alt ez>Z,a  del  proprio  corpo ,  e  fecondo  farà 
maggiore ,  e  minore  il  declivio  del  proprio  letto  pendente  tn^ 
qualfivoglia  modo . 

Rrciòche  efiendo  il  letto  pendente  A ,  B  ;  ed  il  letto 
pendente  A ,  C ,  l'acqua ,  che  anderà  fopra  il  letto 
pendente  A,  B,  in  B  ;  havrà  la  velocità  ,  che  farà 
B,Dj  ma  fé  l'acqua  anderà  fopra  il  letto  pendente., 
A,C,  la  velocità  dell'acqua  in  C,  farà  C,Dj  dun- 
que C,D,  è  maggiore  di  B,  D;  L'acqua,  che  havrà 
maggior  declivio ,  havrà  maggior  velocità  ;  fi  come  anco  fé  l'acqua 

P    a  ande- 
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anderà  fopra  il  letto  pendente  A}  B  t  in  B;  haverà  la  velocità  di 
B,D}  ma  fé  farà  prolongato  il  declivio  A,  B,  in  A, E;  dico,  che 
la  velocità  di  A,  E ,  in  E,  farà  E ,  F  ;  e  perche  E,  F  ,  è  maggiore-, 
di  D  s  B  i  maggiore  farà  il  declivio  ,  maggiore  la  velocità  in  qualfi- 
voglia  modo ,  e  quanto  maggiore  farà  l'altezza  del  corpo  dell'acqua 
fopra  la  bocca  A>  in  D,G;  F,H;  tanto  maggiore  farà  la  velocità 
jn  C,  ed  in  E  . 


CAP.XV. 
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CAPITOLO      XV. 

VAria  fi  rarefa ,  e  fi  comprime  con  il  Fuoco  in  utl* 

mede  fimo  mflante . 

'Acqua  dal  Fuoco  vien  convertita  in  Aria,  poiché^ 
fabricando  li  due  Vali  A,  B,  chiufi  da  ogni  banda, 
e  che  fiano  communicati  nelle  loro  cime  con  la  canna 
torta  C,  D  ;  e  che  fiano  ambedue  pieni  d'acqua,  e_. 
che  nel  fondo  del  Vafo  B ,  vi  fìa  la  canna  torta  ele- 
vata E,  F,  dico,  che  mettendo  del  Fuoco  fotto  il 
Vafo  A  j  e  facendo  bollire  l'acqua  di  effo  fin  che  fia  confumata_.  , 
andando  il  vapore  per  la  canna  C,D,  anelerà  nel  Vafo  B,  e  difeac- 
cerà  l'acqua  di  effo  per  la  canna  E,  Fi  mifurando  tutta  l'acqua.,  , 
che  farà  ufeita   fuori  ài  F  j  con  quella ,  che  farà  rimala  dentro  il 

Vafo 
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Vafo  B ,  fi  fottraherà  dalla  quantità  ,  che  era  prima ,  e  quella  che_> 
manca  farà  quella,  che  farà  convertita  in  Aria,  e  con  quefto fi  po- 
trà fapere  una  parte  d'acqua  in  quant'Aria  fi  rifolve ,  ma  fé  fi  vorrà 
in  vento  continuo  ,  fi  metta  una  canna  fopra  il  Vafo  A ,  in  H  ,•  che 
mentre  l'acqua  del  Vafo  A ,  bollirà ,  la  bocca  H  ,  fèmpre  ipirerà 
vento,  e  la  bocca  F,  mentre  bollirà  l'acqua  del  Vafo  A  5  fempre^ 
butterà  acqua ,  come  fé  folle  un  fonte  >  e  fotto  quefti  effetti  vi  fono 
di  molti  giochi  occulti . 


CAP.XVI, 


119 


CAPITOLO      XVI. 

£  Aria  fi  rarefa  ,   e  fi  comprime  con  il  Fuoco  in  un 

medefimo  in ft ante  . 

Altra  Prova,  ed  Efperienza. 

'Aria  con  il  mezzo  del  foco  patifce  rarefazione  ,  e_^ 
compreflìonc  in  un  medefimo  tempo  ;  Percioche  fe_, 
fi  faticheranno  li  due  Vafi  A,  B  5  li  quali  fiano  chiufi 
da  ogni  banda,  e  che  fiano  communicati  con  la  can- 
na torta  nelli  loro  fondi  in  C,  D-,  e  che  in  uno  d'elfi 
in  A,  vi  fia  meffa  una  quantità  d'acqua,  dico,  che_, 
mettendo  ^e  Fuoco  fopra  il  Vafo,  che  vi  fu  mena  l'acqua  A;  l'aria 
rarefacendofi  difcaccierà  l'acqua  per  la  canna  C, E, D;  e  premendola 

nel 
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nel  Vafo  B  j  verrà  comprefla  dall'acqua  difeacciata  da  A  ;  e  patirà 
tanta  compreflìone ,  quanto  l'aria  del  Vaio  A,  bavera  rarefazzione . 
Dunque  in  un  medefimo  tempo  l'Aria  per  mezzo  del  fuoco  fi  rare- 
fa,  e  fi  comprime ,  del  che  oflervando  con  mifure  dell'una,  e  dell  altra  > 
fé  ne  haverà  la  quantità  di  ciafeuna , 
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CAPITOLO     XVII. 

L'Aria  in  qualfivoglia  Vafo  non  darà  mai  luogo  all'Acqua. , 

fé  [cambìevolmente  in  un  mede  fimo  inftante ,  ed 

in  quantità  eguale  lAria  non  le 

dà  luogo . 

E  farà  il  Vafo  A  ,  chiufo  da  ogni  banda  ,  e  che  nel 
fondo  B  ,  vi  fia  una  cannella  elevata  in  C  \  dico  , 
che  l'acqua  non  ufcirà  dal  Vafo  A ,  giamai  ,  fé  non 
fi  darà  efito  all'aria ,  che  in  ena  Vafo  fi  ritrova  dalla 
parte  fuperiore  D. 

Ma  fé  nel  Vafo  ferrato  E  ,  vi  fiano  due  cannelle  dalla 

Ta^toWe  F,  G  ,  in  H  ,  I  ,  dico  ,  che  mettendo  delinqua  per 

!a  canna  H ,  entrando  nel  Vafo  E  ,  per  la  bocca  F  ;  coprirà  la  boc- 

Q^  ca  G  -, 
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ca  C  j  e  l'aria  non  anderà  mai  nella  bocca  G ,  per  la  confervazione 
della  fua  natura  3  ma  comprimendoli  per  il  perpendicolo  dell'acqua, 
che  farà  in  H  ,  farà  alzar  l'acqua  per  la  canna  G,  Ij  fenza,  che  il 
Vafo  E  ,  fia  occupato  dall'acqua . 


CAP.XVIIL 
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CAPITOLO     XVIII. 

L  Aria  foli  erra  l'Acqua  a'qualf  voglia  altez,Z>a,  purché  l  Aria 

fia  chiufa  ,  e  ritenuta  ,   e  la  fufer fiele  chiufa  in  ejjì  Vafi 

farà  far  aletta  alla  fuperfcie  libera  iru 

qualfivoglia  modo . 


E  farà  il  Vafo  A  ,   pieno  d'acqua  rivolto  con  la  bocca 
J   di    elio  nella   fuperficic  dell'acqua  B ,  C  5  l'acqua  del 
!  Vafo  A  ;  non  ufeirà  giarriai  fuori  per  qualfivoglia  al- 
tezza ,  che  havefle  ,  fé  bene  pendette  da  qualfivoglia 
banda,  come  per  il  Vafo  F;  e  quello  perche  eifendo 
J)  l'aria  oflervatrice  della  fua  natura,  non  entrerà  giamai 
fotto  la  fuperficie  dell'acqua  L  ,  M  ,  per  interporfi  fra  il  Vafo  ,  e  l'ac- 
qua ,  che   fi  trova  netti  Vafi  A  ,  ì  ;  ma  fé    il  labro  della  fuperfi- 
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eie  C,H,  fi  alzafle  in  C,  tanto  quanto  l'aria  potette  entrare  nella! 
iuperficie  L,  M  ;  ed  il  labro  G;  all'hora  in  un'inftante  fi  fcacceria_ 
l'acqua  ,  che  fi  ritrovafse  nel  Vafo  F ,  fubentrandoci  in  un  mede- 
fimo  tempo  l'aria ,  e  quefto  fuccederà  nelli  Vafi  I,K5L,M,N,Oi 
che  eflendo  le  loro  fuperficie  Q^,  rivolte  all'insù  ,  l'aria  non  poten- 
do entrare  fotto  l'acqua  per  andare  nel  corpo  de'Vafi  ,  resteranno 
tutti  immobili ,  e  non  usciranno  giamai  da  effi  Vafi  ,  fé  l'aria  non., 
haverà  luogo  d'entrare  - 
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CAPITOLO    XIX. 

L Aria  foft erra  l  Acqua  a  qualfwoglia  alteZjZ^a^  purché  l  Aria 
(la  chiufa,  e  ritenuta^  e  la  fuferficie  cbiufa  in  ejjifara  ^ara- 
Iella  alla  fu^er fide  lìbera  in  qual/ivoglia  modo . 

Altra  Prova  per  più  dilucidazione . 

A  Te  li  medefimi  Vali  antecedenti  non  fi  faranno  em- 
pir d'acqua ,  ma  vi  laflaremo  dentro  un  poco  d'aria , 
e  che  l'aria  lìa  A;  e  l'acqua  B;  dico,  che  la  fuper- 
ficie  dell'acqua  fofpefa  ,  che  farà  in  eflb  Vafo  A  , 
che  farà  C,  D  ;  farà  fempre  paralella  alla  fuperficie 
inferiore  E ,  F  $  ed  ambedue  (àranno  immobili  inJ 
qualfivoglia  modo  >  e  forma  ,  che  fia  rivolta  ,  come  anco  per  la_» 

figu- 


125 


figura  G;  che  volgendo  il  Vafo  in  qualfi voglia  modo,  e  maniera 
fempre  la   fuperficie  fofpefa  H ,  I ,  farà  paralella  alla  fuperficie  dell' 
acqua  K,  Lj  il  medefìmo  fuccederà  nelli  Vafi,  che  riavranno  due_, 
fuperficie,  come  IV],  N  ,  per  le  fuperficie  fofpefe  O,  P,  Q,  R     pa_ 
ralclle  alle  fuperficie  S,T,V,X. 


CAP.XX* 


I2Z 


CAPITOLO     XX. 

La  velocità  dellattrazjL>ione  e  eguale  ali  efpulfwne  ,  ejfendo 

femVre  tanto  nelì ]  ejfiulfione ,  quanto  nell'attr az^Zjion e  ì 

quanto  farà  da  fuperficie  a  fuperficie . 

ELLE   antecedenti  fi  è  dimoftrato  ,   che  l'acque  in- 
condottate ,  che  hanno  due  fuperficie  immerfe  in  una 
fola ,  fono  immobili ,  ed  inutili  ,  come  per  la  figura 
A-)B,Cj  che  habbino  le  fue  fuperficie  chiufe  A,  C , 
immerfe ,  e  communicate  nella  fuperficie  D  ;  come 
fé  folfe  una  fola  fuperficie . 
Con  il  medefimo  mezzo  polliamo  haver  l'acqua,  che  habbia  moto,  ef- 
fendo  per  regola  generale,  che  Tacque  delle  fuperficie  fuperiori  nel- 
le inferiori ,   Si  farà  la  medefima  figura  ,  che  habbia  due  fuperficie , 

come 


come  E,  F,  G;  con  le  due  fuperfìcie  G5Hj  dico,  che  empiendo  di 
acqua  la  canna  E,  F,  G;  e  poi  rivolta  con  le  fue  bocche  nelle  due_, 
fuperfìcie  G,  H;  l'acqua  della  canna  F,G,  attraherà  l'acqua  dalk_* 
canna  F,E  ;  attrahendofi  appreso  l'acqua  della  fuperfìcie  H5  la  con- 
duce nella  fuperfìcie  inferiore  G  ;  e  quello  feguirà  con  quella  velo- 
cità ,  che  farà  l'altezza  perpendicolare  da  fuperfìcie  a  fuperfìcie  I,G, 
fin  tanto,  che  farà  acqua  nel  Vafo  H. 


CAP.XXI. 
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CAPITOLO    XXI. 

L'Aria  intermejfa  nelle  Canne  fendenti ,  o  perpendicolari  pene 

d  Acqua ,  caufano  ritardamento  di  velocità  tanto  quanto 

farà  l'intervallo  dell' alt  eZjZja  della  -propria  Aria 

intermefia  fra  l  Acqua  . 

E  farà  una  Canna  libera  aperta  di  {opra  ,  e  (òtto  in., 
A,B;   e  che  in  A  ,  vi  fia  tant'acqua  ;  che  il   detto 
condotto  corra  Tempre  pieno ,  dico  ,  che  in  B ,  havrà 
doppia  velocità  di  quella ,  che  havrà  a  mezzo  in  C  j 
e  la  velocità  di  A,B,  farà  tanto  ,  quanto  farà  la  fua 
J  propria  altezza  A,  B;  ma  fé  in  A,  B,  non  vi  foiTe., 
tant  acqua,  che  baftafTe  a  mantenere  piena  detta  Canna  A,  B  ;  l'ac- 
qua attraherà  l'aria  dentro  di  fé  in  tanta  quantità ,  quanto  gli  man- 
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therà  l'acqua ,  intermettendoli  fra  l'acqua  da  ogni  banda ,  come  per 
la  Canna  D,É,  per  l'aria  intermelTa  F,  G  ,Hj  ma  la  velocità  dell'ac- 
qua in  ella  Canna  D ,  E  >  mancherà  tanto ,  quanto  farà  l'altezza  di  tut- 
ta l'aria  raccolta  infieme  ,  che  farà  in  ella  Canna  ,  e  quefto  modo  ci 
fcrvirà  per  condurre  aria  in  qualfivoglia  gioco  ,  che  ci  farà  bifogno 
di  quantità  d'aria  ,  come  nell'Organo  ,  canti  d'augelli,  ferriere  ,  ed 
altro,  coftituendo  tanto  vento  in  quantità  da  condurfi  in  ogni  bi- 
fogno . 
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CAPITOLO     XXII.. 

"Della  velocità)  attraz^z^iorie ,  ed  efyulfwne . 


'Acqua  non  ftima  inegualità  di  letto  di  neffuna  forma,  ed 
ogni  volta,  che  ftia  lotto  una  fola  fuperficie ,  tempre  l'ac- 
qua fi  quieterebbe  :  Diciamo  dunque ,  ch'effendo  li  due__, 
Vafi,  ò  Canne  torte  A^BjQ  A,E,Q  uniti  infieme  fopra 
una  fola  fuperficie  G,H>  nel  modo,  che  qui  fi  dimoili- a_, , 
fempre  fi  quieteranno  ftando  fenza  moto  alcuno;  e  perche 
A,B,  preme  B,C,con  eguale  altezza  B,C>  viene  ad  elfer  premuto  da  A,Bj 
e  B,A,  viene  ad  effer  premuta  da  B,C, dunque  premendoli  con  eguale  al- 
tezza fi  quietano,  e  tal  forma  fi  dirà  efpulfionc  di  profondità  raguagliata 
per  effer  fotto  una  fola  fuperficie  G,  H  5  ma  quando  li  corpi ,  overo  letti 
delli  Vafi  faranno  fopra  la  fuperficie  dell'acqua  G,H,per  il  Vafo,  ò  Canna 
A,E,C,  fi  dirà  ritener  fi  in  elio  Vafo,  ò  Canna  per  attrazzione,perciòcheIa 
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Gamba  E,C>  attrae  la  gamba  E,A,  ed  A,E,  attrae  la  gamba  E,C,  uguaglia- 
tamele con  eguale  altezza  .  Dunque  A,  B,  C,  farà  l'efpulfione  per  eiTer 
fotto  lafuperficie  G,  Hjed  A,  E,faràl'attrazzione  pereltere  il  corpo  fotto 
la  fuperficieG,H;eiTendo  quefto  per  regola  generale  in  tutt'i  corpi  d'acqua: 
Segue  della  velocità ,  attrazione ,  ed  attrazione  alterata  dalli  Tubi. 

S Tante  l'antecedente  attrazzione ,  ed  efpulfione,  diciamo  s  che  effendole 
medeme  Canne ,  ma  con  duefuperficie  ,  cioè  iuperiore,edinferiore_>, 
A,B,C,D,racqua,che  anderànell'efpulfione  A^DJiavrà  tanta  velocità, 
quanta  èia  linea  perpendicolare  BJ);  ma  fé  farà  nellattrazzione  A,E,D, 
■l'acqua  di  A  ,  anderà  con  tanta  velocità  in  A,E,D,  quanto  è  la  linea  per- 
pendicolare B,D.  Dunque  fono  eguali  di  velocità,  perche  A,E,  attrae-, 
E»Bj  egualmente  C,F,  preme  egualmente  F,D;  ma  B,D,  è  fenza  rincon- 
tro d 'efpulfione,  e  perche  Tacque  non  hanno  rincontro  d'cfpulfione,ed  at- 
trazzionefono  libere.  L'acqua  ha  quella  velocità,  quale  è  lafua  altezza  . 
La  velocità  dunque  dell'una ,  e  dell'altra  farà  eguale  con  quella  velocità , 
che  farà  perpendicolare  da  fuperficic  a  fuperficieA,C,B,D. 

CAP.XXIII. 
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CAPITOLO    XXIII. 

La  rarefandone  dell'Aria  fi  comprime  dal  Foco  ,    e  dallcu> 

me  de  firn  a  Acqua  . 

Oppo,  chehabbiamoperrinnanzi  dimonrato  quanto  intorno 
all'acqua  ci  è  parfo  a  baftanza  di  far  faperc  al  curiofo  Ricerca- 
tore di  fimili  dottiflìme  efperienze,  maflìme  fondate  fopra_» 
quelle  fcienze,  che  procedono  fempre  nell'infegnare  con  dì- 
moflrazioni,  edeuidenzes  non  fon  pertanto  da  trafcurare  gì* 
effettui  quali  viene  a  caufare  l'elemento  dell'Aria  dentro  quel- 
lo dell'Acqua  >  per  mezzo  della  quale  fi  operano  >  e  giochi ,  e 
fcherzi,  ed  efperienze  ,  eproue,  mefcolandofi,  edunendofi 
con  l'Acqua ,  di  modo  che  conofciuto  il  tutto  da  noi  per  neceffario ,  ed  utile  » 
non  però  difunito  dal  dilettevole  non  riabbiamo  volfuto  tralafciar  in  quefta  no- 
fira  Opera  di  difcorrerne  ,  e  palefarne  con  le  figure  gl'effetti  ;  Ed  in  quefto  Ca- 
pitolo faremo  vedere  ancora  con  la  prova  dell'elemento  del  Foco  quanto  fi  ope- 
ra in  quello  dell'Aria ,  accompagnato  con  l'Acqua . 
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Dovcndofi  però  in  quefìo  Capitolo  trattare  degl'effetti  dell'Aria  >  come  habbiam 
detto  ,  intermeffa  con  l'Acqua ,  fenza  la  quale  non  fi  potrebbe  adempire  li  no- 
ftri  fini ,  farà  neceffario  havercognitione  dellifuoi  effetti  >  acciò  poffiamo  pro- 
cedere fìcuramentc  nelle fequenti  Operationi  ;  L'Aria  dunque  fi  rarefa  >  e  com- 
prime in  due  modi  cioè  con  il  Foco  ,  e  con  la  propria  Acqua  in  più  modi . 

L'Acqua  con  il  Foco  fi  rarefala  fabricando  il  Vafo  A  3  chiufoda  ogni  banda  con 
un  folo  piccolo  foro  in  B;  e  che  non  vi  fia  cofa  alcuna  dentro  3  vi  farà  in  effo  tant' 
Aria ,  quanto  farà  il  fuo  vano  fenz'alterazione  alcuna  »  ma  mettendoci  del  Foco 
fopra ,  ò  da  qualsivoglia  banda  il  Vafo  rifcaldandofi  s  l'Aria  3  che  farà  dentro  fi 
rar  efarà»  e  fc  .farà  meifo  unditooppofto  al  piccolo  foro  nelmedefimo  tempo? 
che  il  Vafo  fi  rifcalda  ,  fi  fentirà  l'Aria  fpirar  fuori  d'effo  rarefacendofi  . 

Similmente  nel  Vaio  fegnato  con  la  lettera  C  ,  fé  farà  ammezzato  d'Acqua ,  e  che 
fi  mifuri  la  quantità  dell'Aria ,  che  vi  ftarà  dentro  ,  e  poi  fi  metterà  del  Foco 
fopra,  l'Aria  rarefacendofi  difcacccrà  l'Acqua  di  effo  Vafo  per  la  canna  D  ,E; 
e  raccogliendo  tutta  l'Acqua,  che  ufeirà  da  effo,  fi  faperà  un  corpo  d'Aria  quan- 
ta rarefazzione  porterà,  perche  tanta  è  la  rarefazzionc  di  quel  Vafo  d' Aria.;  > 
quanta  è  l'Acqua ,  che  efee  fuori ,  e  fé  la  bocca  E,  fi  rivolta  verfo  il  Foco  F,  fmor- 
zeri  il  Foco ,  e  con  quefti  effetti  fi  pofTono  fare  diverfi  giochi,  li  quali  tralafcia- 
mo  per  non  effer  quefto  il  noflro  fine . 

CAP.XXIV. 
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CAPITOLO    XXIV. 

E  Aria  fi  rarefa  con  il  proprio  pefo  dell'Acqua  . 

Aria  ancora  fi  rarefa  con  la  propria  acqua,  perche  fé  farà 
fabricato  un  Vafo  di  vetro  aperto  di  fotto ,  e  di  fopra  in_ 
A,  B;  con  piccoli  fori,  e  che  habbia  il  collo  lungo  B ,  C , 
dico ,  che  mettendo  dell'acqua  in  elfo  Vafo  ,  che  fia  mez- 
zo d'acqua,  e  mezzo  d'aria  >  mifurando  efattamente  la_, 
quantità  dell'aria ,  che  vi  farà ,  e  poi  lafciando  l'acqua  ca- 
lare'per  la  canna  C,  B  i  che  la  bocca  A ,  fia  chiufa,  l'aria  fi  rarefare  con.* 
tanta  velocità,  quanto  farà  tutta  l'altezza  del  corpo  dell'acqua ,  che  farà 
in  eflbj  e  quando  non  ufcirà  più  acqua  per  la  bocca  B ,  Paria  farà  rarefat- 
ta ,  e  raccogliendo  l'acqua ,  che  farà  ufcita  da  elfo  Vafo  tanta  farà  la  rare- 
fazzione  di  quel  corpo  d'aria  mifurata ,  che  era  prima  in  eflb  Vafo ,  doue 
fi  piolierà  la  proporzione  della  rarefazzione  di  ciafchedun  corpo  d'aria. 
D  L'aria 
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L'aria  fi  comprìme  anco  con  il  proprio  pefo  dell'acqua ,  poiché  fé  nel  Vafo 
JE ,  il  quale  fia  chiufo  d'ogni  banda,  e  vi  fia  melTa  una  cannella  nel  fondo 
AB,  elevata  in  alto  in  C;  efiamefla  dell'acqua  per  la  boccaC,  l'acqua_, 
calando  per  la  canna  C,B; entrerà  tant'acqua  nel  Vafo  A  5  quanta  com- 
presone potrà  portare  il  corpo  dell'aria  di  eflb  Vafo,  e  fegnando  in  D » 
fi  farà  il  calcolo  dell'aria /ch'era  prima,  e  quant'acqua  vi  entrò  dentro* 
Dunque  il  corpo  d'aria  A ,  porterà  tanta  compreffione ,  quant'acqua  vi 
farà  entrata. 

11  fimile  fi  potrà  havereperil  Vafo  Ej  percioche  fopra  la  bocca  F,  fi  pre- 
merà con  uno  fchizzo  forzatamente ,  mettendo  con  eflb  fchizzo  dell'ac- 
qua dentro  d'eflb  Vafo ,  e  forzando  tanto  quanto  fi  potrà,  e  poi  fi  mifu- 
rcrà  l'acqua,  che  vi  farà  entrata  5  Si  faperà  medefimamente  l'aria  quan- 
ta compreffione  potrà  portare . 
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La  fuVerficie  dell  Acqua  farà  quella  ,  che  giace   liberamente 
fra  le  fue  fronde  unita  con  la  Regione  dell  Aria 
fenz^a  impedimento  alcuno . 


Ntendefi  l'Acqua  unita  con  la  Regione  dell'Aria  ,  co- 
me per  il  Vafo  A,  B  5  che  efiendo  la  fuperficie  dell* 
acqua  C  ,  D  5  unita  con  1'  aria  Ej  F;  e  i'  aria  E ,  F  , 
unita  con  la  regione  dell'aria  G ,  H ■  3  liberamente  per 
la  bocca  del  Vafo  I,  la  fuperficie  dell'acqua  C,  D, 
premendoli  liberamente  fopra  Tefito  K,  alzerà  il  bul- 
lore  K ,  in  L ,  quafi  all'altezza  della  fuperficie  dell'acqua  C  ,  D ,  per 
bavere  il  feguito  libero  della  regione  dell'aria  ,  che  occupa  il  luogo 
E,  F,  liberamente  caufato  dall' abballa  mento  della  fuperficie  dell'ac- 
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qua  C,D,  per  l'efito  K  .  Ma  fé  la  fupcrflcie  dell'acqua  C,  D,  farà 
unita  con  l'aria  E,  F  -,  e  l'aria  E  >  F>  non  farà  unita  con  la  regione_> 
dell'aria  G,  H  j  ma  divifa  nel  collo  I,  per  il  turaccio  M;  in  tal  cafo 
la  fuperficie  dell'acqua  C,Dj  trovandoli  priva  dell'unione  della  re- 
gione dell'aria  C  »  H;  e  non  potendo  havere  il  fuo  feguito,  per  riem- 
pire il  luogo ,  che  occupa  il  corpo  d'ella  ,  per  non  concederli  il  va- 
cuo, refta  immobile  ,  e  foipefa  ;  ma  fé  nel  turaccio  M  ■>  in  N  5  fi  farà 
qualche  piccol  foro,  acciò  la  regione  dell'aria  G,  H  ;  fi  unifea  con_, 
l'aria  E,F;  {tentatameli  te,  l'ellto  K,  butterà  anco  elio  fientatamente  j 
Dunque  la  fuperficie  dell'acqua»  è  quella,  che  giace  fra  le  fue  fpon- 
de  ,  unita  liberamente  con  la  regione  dell'aria  fenza  impedimento  al- 
cuno . 
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CAPII  O  L  O     XXVI. 

L'Aria,  che  farà  rinchiufa  nel  fondo  delti  Vafi,  o  Canne,  patirà 

tanta  compitone  y  quanta  far  a  l  altera  del proprio corpo 

dell'  Acqua ,  che  <vi  ftàfofra ,  e  /'  Aria,  chepatifce 

compresone  farà femprefuperiore  aW  Acqua 

tn  qualf voglia  modo. 

Sfendo  qui  coftituito  A  vafo  A  ,  nel  fondo  del  quale., 
vi  fia  imboccato  il  Condotto  B ,  C ,  D  ,  dico ,  che_ 
mettendo  dell'acqua  in  D,  fi  alzerà  in  C,  B;  e  ere 
feendo  in  C3  verrà  a  racchiudere  l'aria  in  A;  la  quale 
patirà  tanta  compreffione ,  quanta  farà  l'altezza  del 
-..  CT-  corP°  dell'acque  C,  D.  Dunque  l'aria  A  ,  hi  tanta_ 
forza  d.  foftenere  1  acque  C,  D,  con  egual  forza,  che  farà  l'altezza 
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dell'acqua  C,D;  e  l'aria  A  5  che  farà  in  E  ,  havrà  forza  di  tenere., 
alta  l'acqua  C  >  D ,  terrà  anche  egualmente ,  &  ad  vn  medefimo  pa- 
ro l'acqua  di  H  ,  I  ;  e  tanto  farà  l'altezza  dell'acqua  in  F  >  G  ,  come 
in  H ,  I ,  premendofi  egualmente  ,  e  con  eguale  altezza  ;  Ma  fé  il 
Vaiò  E,  fofse  divifo  in  due  parti  ,  come  K,  L  ;  e  che  nella  parte  L  , 
vi  folte  meno  acqua  che  nella  parte  K;  in  tal  cafo  l'altezza  M,N* 
farebbe  maggiore  di  O ,  P  ;  E  perche  la  maggiore  altezza  preme  la 
minore  ,  l'acqua  di  M,N,  premerà  l'aria  comune  del  Vafo  K  ,  L5  e 
premerà  l'acqua  di  K,  per  la  Canna  0>P,  fintanto  ,  che  l'acqua  K, 
iìa  abbacata  ,  e  l'acqua  L  ,  fia  alzata  tanto  ,  che  tutte  due  fiano  ad  un 
medefimo  piano  5  ma  bifogna  ,  che  P,N>  fiano  ad  una  medefima 
altezza,  e  livello,  e  che  fi  continui  a  mettere  acqua  in  N  . 


CAP.XXVII, 
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CAPITOLO    XXVII. 

L'Aria  -potendo  ejfer  comune  a  diverfi  Vafi,  può  ejfer  comune 

a  dtverfe  altezze ,  fenza  alterazione  di  velocità , 

eguagliando  l'altezze  dell'Acque  di  ciafcùn 

Vafo  ad  una  medefima  altezza  . 

Otendo  l'aria  efTer  comune  a  diverfi  Vafi  in  divertì  pia- 
ni ,  fi  potrà  in  un'altezza  infinita  alzare  l'acqua  con., 
l'ajuto  di  erta;  percioche  fé  l'aria  delli  Vafi  A,B)C,D5 
faranno  comunicati  con  l'aria  del  Vafo  E,  per  la  canna 
L,  M  ;  e  che  nel  fondo  di  ciafehedun  Vafo  vi  fra  una 
canna  elevata  in  F,G,H,I,K  j  e  che  fia  mefla  dell' 
acqua  nelli   quattro  Vafi  A,B,C,D;  diciamo,  che  mettendo  dell' 
acqua  nella  canna  K  ,  calando  nel  vafo  E ,  difeaccerà  l'aria  per  lacan- 
.  na 
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na  M ,  L  ,  nelli  quattro  Vafi  A  ,B ,  C ,  D  5  e  l'acque,  che  fi  ritroveran- 
no in  efìì  Vafi  faranno  difcacciate  per  le  Canne  F,G,H,I,  in_ 
eguale  altezza  dell'acqua  ,  che  fi  ritroverà  nella  Canna  K  .  Dunque 
l'aria  comunicata  in  diverfi  Vafi,  in  diverfe  altezze 3  è  la  velocità  di 
diverfe  acque  alzandole  ad  una  medefima  altezza. 


CAP.XXVIII. 
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CAPITOLO     XXVIII. 

L'Acqua  attraerà  CAria  ne'V%fi  con  tanta  'velocità ,  quanta^ 
farà  la  linea  perpendicolare  delfuo  proprio  corpo  con  la  canna 
pendente ,  che  vi  fiàfotto ,  e  l'Acque  incondottate  a  condotto 
piano  in  canna  libera  h avranno  la  velocità ,  che  Carata  fua 
propria  altez,z,a  dafuperficie^  afuperficie  perpendicolarmen- 
teprefa . 

|E  farà  un  Vafo  A  ,  con  un  collo  Iongo  B  ,  C;  e  chehab- 
bia  un  picciol  foro  dalla  parte  A;  diciamo,  che  met- 
tendo dell'acqua  in  elio  Vafo ,  e  poi  lafciandola  calare 
per  la  canna  B ,  C,  attraerà  l'aria  per  il  picciol  foro  A, 
con  tanta  velocità,  quanta  farà  tutta  l'altezza  del  cor- 
po dell'acqua,  cioè  da  D  ,  a  C  5  che  farà  come  E ,  F  j 
e  fé  fi  atturerà  il  picciol  foro  con  un  dito ,  ò  altro ,  l'acqua  fi  fer- 
merà 


li- 


merà di  (correre  dalla  bocca C>  ed  il  dito>  ò  altro  farà  tanta  forza» 
quanto  farà  il  perpendicolo  R,C,  con  tutto»  che  il  perpendicolo  fof- 
fé  di  qualfivoglia  groflezza  ,  come  per  due  Vafì  G,H,I,  K  ;  poiché 
fc  li  metterà  il  dito  in  G,  non  patirà  più  >  che  fé  fi  mettelTe  in  I> 
con  tutto  5  che  nel  Vafo  G,H,  vi  fia  maggior  quantità  d'acqua ,  che 
in  IjK;  e  quefto  fi  prova ,  che  fé  farà  congiunta  la  bocca  I,  con  la 
bocca  G  >  purché  fiano  d'eguale  altezza,  fi  attraeranno  infieme  con», 
egual  forza;   Dunque  la  forza  di  G,  è  eguale  a  I. 


CAP.XXIX. 
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CAPITOLO     XXIX. 

L'Acqua  di  qualfivoglia  Vafo ,  non  ufcìràgiamai  da  cjfo , 

fé  trimafcambievolmente  in  un  mede  fimo  temVo , 

ed  in  quantità  eguale  ,  non  entra 

V  Aria  in  ejfo  Vafo . 

E  fi  metterà  dell'acqua  nel  Vafo  A  ,  per  la  bocca  B , 
fin  che  fia  pieno ,  e  poi  ferri  eiTa  buca ,  e  che  nel  fon- 
do C,  vi  fia  un  picciol  foro  ,  diciamo,  che  mentre_» 
l'aria  non  potrà  entrare  per  la  bocca  B,  l'acqua  del  Va- 
fo A,  non  potrà  mai  ufcire  fora  di  elio,  quando  però 
jj  rivoltato  il  Vafo,  e  chiufo  il  buco  C,  elTendo  la  boc- 
ca A,B,di  larghezza  tale,  di  modo  che  l'aria  polla  entrare  da  efla 
in  un  medefimo  tempo,  nel  quale  eCce  l'acqua;  Sicomeperil  VafoD; 

T  e  che 
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e  che  fé  la  bocca  A ,  B ,  farà  tanta  larga ,  che  efira  l'aria  ,  e  l'acqua  in 
un  medefimo  tempo?  e  quantità  medefima  ,  all'ora  l'aria  entrando  per 
ella  bocca  pallerà  per  il  mezzo  di  elio  Vafo ,  e  fi  metterà  fopra  ali* 
acqua  ,  e  così  continuando  ,  l'acqua  del  Vaio  ufcirà  tutta  fuori  in  tan- 
ta quantità  ,  quanta  farà  l'aria ,  che  entrerà  in  eflb  in  un  medefima 
tempo . 


CAP.XXX. 
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CAPITOLO     XXX. 

Vn  perpendicolo  d'Acqua  attraherà  diverfi  perpendicoli  ; 

quando  ejjt  perpendicoli  faranno  communicatì  con 

V  Aria  fra  di  loro  mejft  in  qualfivoglia 

modo. 

ISSI  in  qualfivoglia  modo  pofti  ,  poi  che  li  Va  fi  pof- 
fino  ciler  polii  in  diverfe  altezze,  come  per  le  qui  po- 
rte figure  appare,  ch'efTendo  li  medefimi  Vafi  A,B,C,D, 
pofti  in  diverfe  altezze  ,  attraheranno  diverfe  fuperfì- 
cie  d'acqua  per  la  velocità  del  perpendicolo  E,  F,  cioè, 
eflendo  il  Vafo  G ,  pieno  d'acqua ,  la  quale  fi  lafcerà 
calare  per  la  gamba  E,  F;  attraherà  l'aria  delli  Vafi 
A,  Bs  C,  D,  per  la  canna  H,  I,  K,  h\    e  l'acqua  della  fuperfi- 
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eie  M,N,Ò,Pj  anderà  nclli  Vafi  A,B,C,D,  per  le  canne  Q^R^Tj 
ma  bifogna ,  che  le  canne  fiano  d'eguale  altezza ,  altrimente  la  can- 
na più  corta  attraherà  più  di  tutte,  e  l'attrazzione  non  farebbe  egua- 
le, Bifogna  anco,  chela  capacità  del  VafoG,  fia  di  maggior  capaci- 
tà, che  non  fono  li  quattro  Vafi  inficme  A,B,C,D;  poiché  tanto 
farà  l'acqua,  che  anderà  nclli  Vafi  A,B,  C,D  j  quanto  farà  quella, 
che  ufeirà  per  la  canna  E,  F,  dando  quel  maggiore  per  la  rarefaz- 
zione  dell'aria,  che  farà  fra  effi  Vali. 


CAP.XXXI. 
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CAPITOLO     XXXI. 

Vn  perpendìcolo  cC  Acqua  attraherà  diverfi  -perfendìcoli  , 

quando  ejfi  perpendicoli  faranno  communicati  con 

l'Aria  fra  di  loro  ,  e  mejft  parimente  in 

qualfwoglia  modo . 

Seconda  Prova  per  più  dilucidazione. 

N  perpendicolo  d'acqua,  dico,  che  attraherà  molti  altri, 
perche  fé  farà  coftituito  il  Vafo  A  ,  pieno  d'acqua  ,  e 
che  fotto  habbia  il  perpendicolo  B,  C,  e  che  nella  ci- 
ma di  elfo  vi  fiano  attaccate  molte  canne  rivolte  all' 
ingiù  in  una  fuperficie  d'acqua  D,  E;  fé  fi  lafcerà  ca- 
lare l'acqua  del  Vafo  per  la  canna  B,  Ci  l'aria  di  A, 
attraherà  l'acqua  della  fuperficie  D9  E ,  nel  Vafo  A ,  per  tutte  le  can- 
ne, 
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ne  ,  che  faranno  attaccate  alla  cima  del  Vafo  A,  con  tanti  velocità  l 
quanto  farà  l'altezza  perpendicolare  della  fuperficie  D, E,  alla  fuper- 
ficie  C. 
11  medefimo  fuccederà  quando  diverfe  canne  nella  cima  haveflero  per 
ciafeuna  un  Vafo ,  che  fra  di  loro  fiano  communicate ,  come  per  li 
Vafi  F  ,  G,H  ,  I ,  communicata  per  la  canna  K,  L  ;  ch'eflendo  pieno 
il  Vafo  d'acqua  F,  e  lafciandola  calare  per  la  gamba  M,  N,attrahe- 
rà  l'aria  delli  Vafi  G,H5I,  per  la  canna  K,  L,  e  l'aria  di  G  >  H,  I, 
attraherà  l'acqua  della  fuperficie  0,P,  perle  canne  Q,  R,  S,  nelli 
Vafi  G,H  J,  fin  tanto,  che  farà  acqua  nel  Vafo  F. 


CAP.XXXII. 
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CAPITOLO    XXXII. 

Lì  corpi  delti  Vafì  pieni  d'acqua  ,   che  hanno  le  loro 

fuferficie  immerfe  in  una  fola  fuper -fide , 

tutte  faranno  immobili. 

,IAMO  dunque  certi  dalle  ragioni  addotte  di  (òpra, 
I   ed  in  tutti  gli  antecedenti  Capitoli,  che  le  acque  ogni 
volta ,  che  habbino  una  fola  fuperficie  ,  Tempre  faran- 
no immobili ,  non  ftimando  qualfivoglia  inegualità  di 
,    corpo ,  di  forma ,  ne  di  grolTezza  di  Vafo ,  come  per 
,  Il  le  qui  pofte  figure  ordinatamente  appare  A,B>C;  e 
fé  bene  fufle  mifta  l'attrazzione ,  ed  efpulfione  infieme  ,  come  la  fi- 
gura D;  tanto  farà  immobile,  tenendo  fempre  l'attrazzione  quella_ 
parte,  che  haverà  il  fuo  corpo  fuperiore  alla  fuperficie  E,  F;  dun- 
que 
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que  le  canne  C ,  H ,  faranno  immobili  per  attrazione ,  é  le  canne_ 
I ,  K ,  faranno  immobili  per  efpulfione  ,  e  così  riavendo  eflì  Vali  la 
fuperficie  divifa  in  quante  parti  iì  voglia ,  ogni  volta ,  che  fiano  fot- 
topofte  ad  una  fola  fuperficie,  fempre  faranno  immobili  ;  Imparan- 
doci così  Tefperienza  afTicme  con  i  documenti  della  theorica . 
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CAPITOLO    XXXIII. 

Li  corpi  delti  Vafi  peni  d'Acqua  ,  che  haveranno  le  loro 

fuferficie  immerfe  in  una  fola  fuferficie ,  tutte 

faranno  immobili. 

Altra  Dimoflrazione . 

ON  fi  vadino  dunque  lambiccando  il  cervello  quelli, 
che  a  quefte  delizie  attendono  ,  poiché  l'acqua  non^ 
vvolelfere  ingannatale  meno  inganna  nell'uno,  ogni 
volta,  che  fia  conofeiuta  la  fua  natura  ;  facciati"  pure 
qualfivoglia  forma,  in  qualsivoglia  lunghezza  dritta, 
_  o  torta,  ògrofla,  che  Tempre  un'altezza  farà  da  una 
fuperflcie  all'altra  ,  e  chi  non  fi  vvol' ingannare  ,  pigli  Tempre  la_ 

V  mifu- 
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mifura  delli  declivii  per  la  linea  perpendicolare  da  fuperficie  a  fuper- 
fìcie  ,  che  troverà  ogni  forma  di  corpo  corrifpondere  ad  una  medefi- 
ma  altezza,  fi  come  fi  vede  nelle  qui  prefenti  figure  A,B,C,D>  le 
quali  fono  tutte  fottopofte  ad  un  folo  perpendicolo  E ,  F ,  delli  due 
piani  delle  fuperficie  G,H,I,K;  e  non  farà  mai  potàbile»  che  un_* 
corpo  attrai  l'altro  per  cjualfivoglia  forma,  che  riabbia,  havendo  tut- 
te due  le  bocche  immerfe  in  una  fola  fuperficie  I>K. 


CAP.XXXIV. 
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CAPITOLO     XXXIV. 

Se  due  Corpi  d'Acqua  uniti  con  l'Aria,  e  che  baceranno 
le  Canne  [otto  infufe  in  una  medefima  fuperficie 
d ' acqua  y  l'acque ,  che  faranno  in  ejjt  Vafi 
fi  eguagliaranno  d'altez^^a  in  qual- 
sivoglia modo. 

SSENDO  il  Vafo  chiufo  A,  mezzo  d'acqua,  e  mez- 
zo d'aria,  l'acqua,  che  fi  ritrova  in  elfo  Vafo  calerà 
per  le  due  canne  B,  C ,  quanto  comporterà  la  rarefaz- 
zione  dell'aria  di  efìb  Vafo,  e  fi  unirà  con  la  fuperfi- 
cie  D,Ej  e  le  perpendicolari  F,  D,  G,  E;  faranno 
eguali  fra  di  loro ,  ed  eguagliandofi ,  faranno  immo- 
bili» fc  bene  l'acqua  H,I,  farà  divifa  in  N  ,  in  due  parti  ,  purché^ 

V    2         -  l'aria 
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l'aria  K ,  fia  commune  a  tutte  due  le  acque  divife  fi  cguaglìaranno 
le  perpendicolari  fra  di  loro  H>  L,  I,  M  h  ed  eguagliandoli  faranno 
immobili  ;  Ed  in  quella  Efperienza  fi  vede  di  quanta  forza ,  e  pò* 
tere  fia  in  fimili  operazioni  la  rarefazzione  dell'aria ,  dalla  quale  di- 
pende l'eguaglianza,  e  l'immobilità  fopradetta. 


CAP.XXXV. 
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CAPITOLO     XXXV. 

Se  due  Corpi  d'Acqua  faranno  uniti  con  l'Aria ,  e  che  bave- 
ranno  le  canne  [otto  infufe  in  una  medefima  fuperficie 
d'acqua^  [acque,  che  faranno  in  efji  Vafifi  egua- 
gliar anno  d'alteZs&a  in  qualfwoglia  modo. 

Seconda  dilucidazione. 

Quando  nelfe  divifione  dell'acqua  A,  B>  in  A>,  vi  £o€- 
fe  più  acqua,  che  in  B;  l'acqua  in  tal  cafo  defiderofa 
di  eguagliarli  alla  fua  fuperficie  ,  l'acqua  di  A  >  fi  ab- 
ballerà in  C  ,  l'acqua  di  F  >  fi  alzerà  in  D  ;  mettendo 
ambedue  le  loro  fuperficie  E,  F>  fotto  una  fola  C>  D  j 
e  l'abbaiTamento,  ed  alzamento  dell'acqua  E?  F,  pro- 
cede ,  che  non  eflendo  in  detto  Vafo  fé  non  una  quantità  terminata 

d'aria, 
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d'aria ,  calando  l'acqua  E  ;  neceflariamente  bifogna  ,  che  l'aria  A  ,  fe- 
gua  la  fupcrficie  E  j  e  feguendo  la  fuperficie  E  ;  fegua  l'aria  B  ,  fin_« 
tanto  ,  che  le  due  acque  (lana  eguagliate  di  perpendicolo  ,  metten- 
doli in  una  fola  fuperficie  C,D,  paralella  alla  fuperficie  G,H;  dun- 
que eflendo  il  Vafo  I,  pieno  d'acqua,  il  quale  habbia  l'aria  comune 
con  il  Vaio  K5  non  eflendo  il  Vafo  K,  altro  che  l'aria,  lafciando  calar 
l'acqua  per  il  Vafo  I,  per  il  perpendicolo  LL;  bifogna  ,  che  l'acqua 
K,  fegua  l'aria  I,  per  la  canna  N  j  e  l'acqua  M,  fegua  l'aria  del  Va- 
iò K,  alzandoli  nel  mcdefimo  Vafo  K,  tanto,  quanto  farà  alta  l'acqua 
nel  Vafo  I;  mettendofi  la  loro  fuperficie  coeguale  altezza  I,K,  para- 
Ielle  alla  fuperficie  dell'acqua  L,M. 


CAP.XXXVL 


*SS> 


CAPITOLO     XXXVI. 

Se  un  Corico  d Acqua  incondottata  ha  due  fuperficie ,  e  cht 

una  fiafu^erior  e  all' altra  in  qualfivoglia  modo  Vofiey 

b  aver  anno  moto,  e  così  h  avendo  moto  l  acque, 

quella  della  faperficìe  fuperiore 

onderà  neh v  inferiore. 


ri 
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ON  provi  dunque  neflfuno  di  fare  le  gambe  grotti,,, 
come  A,  B;  con  dire  ,  che  alzerà  l'acqua  di  C ,  D  ; 
perche  quefto  farebbe  il  moto  perpetuo ,  ma  fi  cerchi 
qual'è  la  parte  più  longa ,  che  quella  farà  il  motore^ , 
ed  attraherà  qualfìvoglia  grolfezza  di  corpo ,  tenendo 
per  regola  generale ,  che  l'acqua  della  fuperficie  fupe- 

l'inferiore  ,  e  non  altrimente  in  qualfivoglia  modo  ,  e 

figu- 
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figura  ;  Dunque  la  bocca  C,  attraherà  l'acqua  di  A,B;  e  {è  fi  coftf- 
tuirà  in  Vafo  pieno  d'acqua  E  ;  che  habbia  una  gamba  F  ;  ed  un'al- 
tra G;  e  che  fiano  infufe  nelle  due  fuperfìcieF,G,  dico,  chelafcian- 
do  calare  l'acqua  del  Vafo  E,  per  la  canna  F,  attraherà  l'acqua  di  G, 
nel  Vafo  E  ,  con  tanta  velocità ,  quanto  farà  l'altezza  perpendicolare 
da  F  ,  a  G  5  fi  come  anco  fé  fi  coftituiranno  li  due  Vafi  H,  I,  comu- 
nicati con  la  canna  K,  e  che  il  Vafo  di  I ,  fia  pieno  d'acqua,  dico^ 
che  lafciando  calare  l'acqua  di  I?  per  la  canna  L,  attraherà  l'aria  di  H, 
per  la  canna  K;  e  l'aria  di  H,  attraherà  l'acqua  di  M,  nel  Vafo  di  H, 
fin  tanto,  che  farà  acqua  nel  Vafo  I. 
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CAPITOLO    xxxvir. 

ConilmeZjZjO  dell  etpulfione  -pojjìamo  con  una  M.  achina  femplice 

aizzar  l'Acqua  dalla  fuperficie  inferiore  alla fuver 'fide 

fuferiore^  con  intervallo  di  tem^o,  e  con  l  aiuto  del 

feguente  moto  continuo  della  Chiave . 

Ercioche  fé  faranno  accomodati  li  due  Vafi  A ,  B,  chiuft 
da  ogni  banda,  echefotto  ilVafoA,  vi  fia  una  can- 
na elevata  CD  5  e  l'altra  attaccata  fopra  in  E  ;  che__, 
comunichi  l'aria  delli  due  Vafi  A  >  B,  in  E,  F;  e  che 
dalla  fuperficie  inferiore  G ,  cali  una  canna  nel  fondo 
del  Vafo  B ,  in  H;  che  paflì  per  la  chiave  Ij  e  rivolti 
in  K  *,  e  che  nel  medefimo  fondo  L ,  cali  un'altra  canna  per  la  me- 
defima  chiave  I,  in  M;e  che  nella  canna  G)H,  in  N,  vi  fia  una_, 

X  can- 
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canna,  che  vadi  fotto  il  fondo  del  Vafo  A,  in  O,  con  un'animella^ 
in  Pi  dico,  che  calando  l'acqua  G,  per  la  canna  G ,  H ,  paflando  per 
la  chiave  I ,  anderà  nel  Vafo  B  ,  per  K  ',  e  difcacciando  l'aria  di  B  , 
per  la  canna  F,  E  ;  premerà  l'acqua  del  Vafo  A,  per  la  canna  C,  D, 
tanto  alta,  quanto  farà  la  linea  perpendicolare  del  G,  all'F,  finche., 
farà  acqua  nel  Vafo  A  ,  e  finita  ,  che  fia  efs'acqua  ,  fi  volterà  la  chia- 
ve I ,  per  il  moto  antecedente  ,  e  dove  l'acqua  anderà  per  H ,  K  ; 
l'acqua,  ch'entrò  nel  Vafo  B,  ufcirà  fuori  per  la  canna  L,Mj  e  men- 
tre l'acqua  del  Vafo  B,  ufcirà  fuori  per  L}M;  l'acqua  nel  medefimo 
tempo  entrerà  nel  Vafo  A  ,  per  la  canna  N,0;  paflando  per  l'ani- 
mella P  ;  e  finita  di  votare  l'acqua  B  j  volgendofi  la  chiave  I,  l'acqua 
tornando  a  fare  il  medefimo ,  tornerà  di  nuovo  ad  alzar  l'acqua  del 
Vafo  A  ,  per  la  canna  C,D;  e  così  feguendo  s'alzerà  l'acqua  coru 
l'intervallo  dal  G,  al  D. 


CAP.XXXVIII. 
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CAPITOLO     XXXVIII. 

Bella  Machina  [empiee  ,  che  attrahe  l'acqua  dalla^ 

fuperficie  inferiore  alla  fuperiore  ,  e  che  ha 

il  doppio   dell'alterca   del  fuo 

proprio  perpendicolo . 

ÌA  volendofi  alzar  l'acqua  dalla  fuperficie  A,  alla  fuper- 
ficie B ,  ed  effendo  il  perpendicolo  A ,  C ,  minore  di 
A ,  B  5  in  tal  cafo  fi  metteranno  li  due  Vali  ,  uno  a 
mezz'altezza  F;  e  l'altro  all'altezza  B  \  ma  che  ciafche- 
duna  di  effe  altezze  A,F,F,B,  fiano  minori  di  A,C, 
i  congiunte  nel  modo ,  che  qui  fi  dimoftra  con  le  due 
animelle  G,H,  dico,  che  calando, l'acqua  di  A,  nella  canna  A,  I; 
pallerà  per  la  chiave  dei  moto  ì,  e  anderà  nel  Vafo  Di  e  pieno ,  che 
r  X  2  *ara 
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farà  lì  volterà  del  motolj  e  l'acqua  di  D  ,  calerà  per  la  canna  C; 
ed  attraherà  l'aria  del  Vafo  F,  per  la  canna  M,N;  e  l'aria  del  Va- 
fo F,  attraherà  l'acqua  di  A  5  per  la  canna,  ed  animella  H,  nel  Vafo 
Fj  e  mentre  l'acqua  di  D,  anderà  in  C;  l'acqua  di  A,  anderà  in  E> 
che  volgendoli  la  chiave  del  moto  I;  l'acqua,  che  andò  nel  Vafo  E  ; 
calerà  nella  canna  C  ',  ed  attraherà  l'aria  del  Vafo  K,  per  la  canna  L> 
e  l'aria  del  Vafo  K ,  attraherà  l'acqua ,  che  andò  nel  Vafo  F ,  per  la 
canna ,  ed  animella  G  ;  conducendola  in  K  ;  dove  ufeirà  per  la  boc- 
ca, ed  animella  B;  e  così  volgendoli,  e  rivolgendoli  la  chiave  per  il 
moto  continuo  ,  detto  di  fopra ,  l'acqua  di  A ,  anderà  in  B ,  con  in- 
tervallo . 


CAP.XXXIX. 
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CAPITOLO     XXXIX. 

Bella  Machina  femf  lice ,  che  attrahe  l'Acqua  dalla  fu^er fide 
inferiore  allafuferiore ,  con  un  moto  continuo  dell' 
antecedente  animella  „ 
Offiamo  con  l'ajuto  dell'attrazzione  fabricare  una  Machi- 
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,  che  alzerà  l'acqua  fenza  fer  vizio,  ò  motore,  la  quale  lì 
Lerà  da  fé  con  l'antecedente  animellajCoftituifcaii  li  due 
Vafi  ferrati  da  ogni  banda  A,  B;  li  quali  fiano  accomoda- 
ti ,  che  uno  fia  fuperiore ,  e  l'altro  inferiore  ,  e  che  fra  efH 
vifiano  accomodate  le  canne  nel  modo,  che  fi  vede,  cioè, 
che  la  canna  CD,  vadi  nel  Vafo  B,  alla  fuperficie  dell'acqua  C,  e  che  l'al- 
tra E,F,  fia  faldata  nella  cimadclli  Vafi  AJB,  in  E,F;  e  che  fotto  il  Vafo  B, 
in  C,  vi  fia  faldata  un'altra  canna  torta  G,H,I}  e  nel  fondo  del  Vafo  A»  vi 
fia  faldato  il  Sifone  KjIjMX,  quale  arrivi  quafi  all'altezza  del  VafoN,05 

e  che 
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e  che  fopra  il  Vafo  A,vi  fia  la  canna  N>0,  (coperta  difopraj  e  fopraii  co- 
perchio della  caflaA, in  P,  vi  fianel  mezzo  un'animella  accomodata  con 
unacailcttina  fopra,  ad  cfFetto,che  quando  fi  butta  dell'acqua  dentro  eflb 
Vafo  N,0,la  caflettina  ferrata  vadifopr'acqua,dico,che  buttandola  can- 
nella dell' :cqua  Q>nel  Vafo  N,Oj  alzerà  la  caiTettina  R;  che  ftà  attaccata 
fopra  l'ammetta, ed aprendol'animellajl'acquaentrerànelvafoAsempien- 
dolo  d'acqua,  e  quando  farà  pieno,  fi  empirà  anco  il  vafo  N,Oj  fin  tantoj 
che  l'acqua  arrivi  alla  cima  del  Sifone  NULjed  arrivando  a  tal'altezza l'ac- 
qua ,  precipiterà  per  la  canna  L,  M  ;  dove  che  attrahendo  la  caiTettina  R , 
l'animella  ferrerà  il  buicio  ,  che  vi  fìà  fotto,  ed  attrahendo  l'aria  per  la_, 
canna  F,F;tircrà  anco  l'aria  del  vafoBje  l'aria  del  vafo  BjattraheràTacqua 
per  la  canna  C,  D  ;  ma  bilogna  per  la  prima  volta  empir  d'acqua  la  canna 
H,I;  e  mentre  il  vafo  A,  fi  torna  ad  empire, l'acqua  del  vafo  B^ufcirà  fuori 
dalla  bocca  I  ;  la  quale  dovrà  eifer  più  lunga  dellagamba  L,  M  j  fi  come-, 
anco  la  gamba  L,M,  dev'efler  più  lunga  della  gamba  C,Dj  e  così  rino  van- 
doiì  Jaequa di  Q^anderà  in  I . 

CAP.XL. 
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CAPITOLO    XL 

PoJJiamo  con  ilmeZj&o  dell'espulsone ,  con  una.  Machina 

dofpa  alz>ar  l'Acqua  dalla  fuf>erficie  inferiore  alla 

[ulteriore  fenz^a  intervallo  di  tempore  con  V avuto 

del  feguente  moto  continuo  della  chiave . 

Altra  Prova  per  maggior  chiarezza. 

Onfìituendo  la  Machina  con  le  canne ,  e  chiave  C  ;  e 
animelle  H,  M,  N>  O  ,  nel  modo  ,  che  ci  dimoftra  il 
prefente  difegno.  L'acqua  di  A ,  anderà  in  B ,  percio- 
che  calando  l'acqua  A,  per  la  canna  A,  C;  e  parlan- 
do per  la  chiave  C  ,  anderà  nel  vafo  D  ;  e  difcaccerà 
l'aria  di  efìfo  per  la  canna  E ,  F  ;  e  premerà  l'acqua  del 
vafo  G,  per  le  canne,  ed  animelle  G,  H,  B;  e  volgendoli  la  chia- 
ve C, 
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ve  C,  l'acqua  A,  C,  anderà  nel  vafo  I;  e  difcaeciando  l'aria  di  effo 
per  la  canna  P,  K;  mentre  l'acqua  del  vafol,  anderà  perle  canne,  ed 
animelle  L,M,  B;  e  nel  medefimo  tempo,  che  l'acqua  A,  C>  anderà 
nel  vafo  1$  anderà  anco  nel  vafo  C ,  per  la  canna ,  ed  animella  O  »  e 
e  così  volgendoli  ,  e  rivolgendoli  la  chiave  per  il  moto  continuo  > 
l'acqua  di  A,  anderà  in  B . 


CAP.XLI. 
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CAPITOLO     XLI. 

Dichiarazione  dell'  artificiofijfima  Chiave  generale  del 

moto  continuo  delle  Machine ,  tanto  per  Fat- 

trazione  ,  quanto  fer  Fefyulfione  . 

IASI  la  Cafìa  Cilindrica  con  la  grettezza  del  metallo 
A,B,C,D;  dentro  del  quale  vi  fi  a  il  vano  E,  F,  con 
l'anima  della  Chiave  G,H,  ferrata  nelle  tette,  e  che 
attorno  ad  efia  Calla  vi  fiano  li  quattro  buchi  O.PìQjR; 
1  e  che  nelii  due  bracci  P,Q^vi  fiano  li  due  Vai!  S,T, 
_J  fuperiori  alli  buchi  della  Chiave  L,N,dico,  che  ef- 
fendo  l'anima  della  caffa  A,  C,  per  il  verfo  G y  H;  fé  calerà  dell'acqua 
per  la  canna  O  ;  entrando  per  il  buco  K  ;  pallerà  per  F  ;  ufeendo 
per  L  5  pallerà  per  il  braccio  P  j  ed  anderà  nel  Vafo  Tj   e  fc  farà 

Y  l'acqua 
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l'acqua  nel  Vaio  S;  ufeirà  fuori  per  il  braccio  Q^e  pacando  per  il 
buco  N  '■>  paiTerà  per  E,  ed  ufeirà  per  M ,  nel  braccio  R.  Ma  fe_^ 
farà  voltata  l'anima  G  ,  H  ,  per  il  verfo  E,  F;  e  l'acqua  venendo  per 
il  braccio  O  ;  entrando  in  K;  paiTerà  per  il  vano,  ed  entrando  in  N  3 
anderà  nel  braccio  Q;  e  anderà  nel  Vafo  S  j  e  l'acqua ,  che  andò  nei 
Vafo  T,  elTendofi  voltata  l'anima  della  Chiave,  nel  medefimo  tempo 
ufeirà  fuori  l'acqua  per  il  braccio  P ,  parlando  per  la  bocca  L  ,  paf- 
fcrà  per  H,  M,  R-,  e  così  volgendofi,  e  rivolgendoti,  da  una  banda 
ufeirà,  e  dall'altra  entrerà  nclli  Vafi  S,T. 


CAP.XLII. 
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CAPITOLO     XLII. 

Dichiarazione  del  moto  continuo  ,   che  caufa  la  tne- 

defima  Acqua  in  voltare ,  e  rivoltare  la 

fudetta  Chiave. 

Perche  nel  volgere  ,  e  rivolgere  l'antecedente  Chiave , 
farebbe  troppa  fervitù  il  farlo  naturalmente  >  ci  acco- 
deremo allajuto  del  preferite  moto  continuo,  acco- 
modando la  tetta  delle  chiavi  antecedenti  in  forma^ 
quadra,  come  A,B,C,D;  che  attorno  ad  effe  fi  met- 
ti un  ferro,  che  abbracci  li  due  bracci  E,F;  e  che  nel 
fine  di  efiì  in  G  ,  H,  vi  fia  pofta  una  cadetta  per  ciafeuno  nel  mo- 
do ,  che  fi  dimoftra  nel  prefente  difegno  G,  I,H,K,  dico  ,  che 
mettendo  un  braccio  alto  in  O  \  la  Cadetta  G, I ,  ricevendo  il  capetto 

Y  2,  dell' 
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dell'acqua»  the  viene  da  O  ,  (lempira ,  e  piena ,  che  farà ,  traboccherà 
inN;  e  nel  modo,  che  ftà  la  cafletta  H,K;  e  nel  traboccare  voterà 
la  chiave  A,B,  C,D;  e  trovandoli  la  cafletta  H,K,  nel  modo,  che 
ftà  la  cafletta  G,Ij  la  bocca  M,  empirà  il  Vaio  H,K;  e  pieno  che 
farà  ,  ancor  lui  traboccherà  ,  e  di  nuovo  la  chiave  fi  rivolterà  ?  e  così 
feguendo,  volterà  la  chiave  hor  da  una  parte,  ed  hora  dall'altra j  ma 
bifogna,  che  li  capetti  di  acqua  fiano  terminati  a  tempo,  acciò  diano 
tempo ,  che  li  vali  antecedenti  fi  pollino  empire  ,  e  votare ,  il  che 
farà  facile  con  ftringere ,  ed  allargare  gl'efiti  M  ,  O . 


CAP.XLI1I. 
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CAPITOLO     XLIII. 

"Dichiarazione  del  moto  continuo  dell  Animella  con 

C affetta  attaccata  fbfra  per  la  feguente 

Machina  con  altre  Animelle. 

'Animella  non  e  altro,  che  un  ritegno  d'acqua  folleva- 
ta,  acciò  non  ritorni  in  dietro,  poiché  fé  l'acqua  farà 
forzata  a  falire  per  la  canna  A,  per  pattare  in  B  ,  la-, 
forza  dell'acqua  alzerà  1  animella  C ,  fatta  di  metallo 
in  forma  di  core ,  rivolta  all'ingiù  nel  foro  di  metal- 
lo D  j  ma  pallata  che  farà  l'acqua  in  B  ;  non  potrà 
giàmai  ritornare  in  dietro  in  A  \  perche  fé  l'acqua  di  B,  ritornala 
verfo  A;  calcherebbe  l'animella  Cj  e  calcandola,  ferrarebbe  il  buco 
D;  dunque  l'animelle  faranno  un  ritegno  dell'acque  premute,  chc_, 


non 
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non  tornino  verfo  dove  fono  venute ,  le  quali  faranno  accomodate 
in  maniera  tale,  che  la  velocità  dell'acqua,  che  patterà  da  effe,  non 
le  levi  affatto  dal  fuo  buco  D;  ma  che  fiano  pronte  a  rifcrrarfi , 
quando  l'acqua  voleffe  ritornare  in  dietro . 


CAP.XLIV. 
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CAPITOLO     XLIV. 

Altra  Dichiarazione  del  moto  continuo  dell  Animella  con 

cadetta  attaccata  fofra  per  la  feguent<^> 

Machina  con  altre  animelle  . 

E  farà  coftituita  l'animella  B  >  con  la  fiia  anima  con- 
cia G,  fopra  la  quale  vi  (la  attaccata  la  cafl'ettina  chiu- 
fa  da  ogni  banda  D ,  accomodata  nel  vaio  E  ;  e  nel 
modo}  che  fi  dimoftra,  con  una  canna  torta  fotto  F, 
elevata  in  G-,  e  ritorta  in  Hj  ma  che  la  parte  rivol- 
ta G ,  fia  inferiore  alla  bocca  del  vafo  E  ;  dico  ,  che 
fé  fi  metterà  dell'acqua  con  una  canna  nel  vafo  E>  anderà  in  A,  B  ; 
e  non  potendo  palla  re  per  il  foro  dell'animella  A,B,  fi  alzerà  nel 
Vafo  E  ;  ed  alzandoli  la  caffettina  D;  fi  alzerà  follevandofi  per  l'aria, 

che 
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che  vi  ftà  dentro ,  non  potendo  compatire  di  effere  inferiore  all'acqua, 
e  nell'alzarfi  ,  l'acqua  entrerà  per  il  foro  dell'animella  B  j  paffando 
per  F,  fi  folleverà  in  G  ;  tanto ,  quanto  farà  alta  nel  vafo  E  -,  e  quan- 
do l'acqua  farà  arrivata  all'altezza  G  ;  precipitandofi  per  la  canna_, 
G,  Hi  attraherà  l'acqua  del  vafo  E  ,  con  tanta  velocità  ,  quanto  farà 
dalla  fuperficie  dell'acqua  del  vafo  E  j  lino  all'efito  H  j  ed  alzandofi 
l'acqua  in  E  -,  l'animella  ferrerà ,  ferrata  che  farà  l'acqua ,  fi  tornerà 
ad  alzare  nel  vafo  E  -,  ed  alzandofi  l'aria  di  elio  vafetto  ,  tornerà  ad 
alzare  l'animella,  così  continuandoli,  alzerà,  ed  abballerà  con  moto 
continuo . 

FINE   BEL    SECONDO  LIBRO. 
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CAPITOLO    XLV. 

Della  Comfrejfwne  dell 'Acqua . 

Sfendofi  difcorfo  nel  preferite  Trattato  al  Capitolo  IX." 
fogli  1 05.  che  l'Acque  fi  poffono  premere  sfericamente; 
Ciò  fembra  chea  prima  faccia  contraerea  apertamente, 
alle  virtuofe  Opinioni,  regiftrate  dall'Accademia  del  Ci- 
mento nelli  loro  Saggi  di  Naturali  Efperienze  ;  Ma  Chi 
iflfjj   però  pondererà  bene  quello ,  che  da  me  vìen  detto ,  e_, 
quello ,  che  fi  aflerifee  dalla  nominata  Accademia,  conofeerà realmente 
non  elTerui  differenza  alcuna  circa  quefta  particolarità  della  Compreflìo- 
ne  dell'Acqua  ;  Onde  per  far  più  chiaramente  cortarevnafim.il  verità  ef- 
porròquiui ,  tutte  leEfperienze  rapportate  nelli  già  citati  Saggi  ?  i  quali 
non  manco  di  venerare,  come  d'  V  omini  grandi,  ed  intigni. 
La  Prima  Efperienza  fi  è  il  porre  all'eftremità  di  due  Canali  A  B.  AC.  due_ 
Palle  di  Criltallo,  come  deuono  eflere  anco  i  Canali ,  l'vna  maggior  dell* 
altra.  Empianfi  ambedue  quefti  Vali  d'Acqua  commune  fino  in  DE. 
ed  annegandogli  infieme  alla  Lucerna,s'auuertaà  lafciar  libero ,  nella  lai- 
datura  il  paflaggio  ali'Aria,  e  à  tirare  più  longo  che  fia  poffibile  il  beccuc- 
cio A  F;  il  quale  fi  lafci  aperto.  Di  poi  s'applichino  a  tutte  à  due  le  Palle 
due  Bicchieri  pieni  di  ghiaccio  fminuzzato ,  in  cui  rimangano  fepolte_, , 
poiché  riftrigendofi  l'Acqua,  entri  nel  vano  del  cannello  quella  più  Aria, 
che  fia  poffibile .  Anzi  per  meglio  caricamelo  fi  vada  per  vn  pezzo  ftrofi- 
nando  efteriormente  con  pezzuolidi  ghiaccio  tutto  il  Sifone  D  F,  accio- 
che  riftrignendofi  di  mano  in  mano  per  opera  del  freddo  l'Aria ,  che  vi 
entra  dall'orifizio  F,  ne  venga  fucceffiuamente  della  nuoua,sì  che  figgil- 
landolo  poi  alla  fiamma  vi  rimanga  Itiuata,  e  ftretta .  Sigillato,  ch'ei  farà, 
ficauidi  fotto  il  ghiacciola  Palla  B,  e  temperatalaprima  nell'Acqua  tie- 
pida fi  tuffi  nella  calda ,  e  da  vltimo  nella  bollente,  feguitando.però  à  te- 
ner fempre  immerfala  Palla  C,  nel  ghiaccio ,  per  trattener  l'Acqua  d'ella 
in  iftato  di  maflimo  riftrignimento .  Sia  quefto  nel  punto  E,oltre  il  qua- 
le cercherà  di  comprimerla  il  Cilindro  d'aria  CE;  ridotto  ali'eftrema  den- 
fità  dalla  forza  dell'acqua  formontata  in  G;  perla  rarefazione  operata  in_. 
lei  dal  calor  dell'acqua ,  che  fi  fuppone  bollire  attualmente  intorno  alla.. 
Palla  B.  Ora  fé  l'Acqua  patifeeeompreffione,  dourà  cedere  diqualche_. 
grado  al  cilindro  d'Aria  premente  ,  abbafiandofi  fotto  il  punto  E;  Ma  à 
Koi  è  fuccedutoaltrimente,perchè  quando  l'acqua  in  E,  èftata  veramen- 
te ri- 


te  ridotta  allottato  del  fuomaflìmo  rilì:rirtgimento,la  forza  dell'Aria  GF, 
premente  non  ha  guadagnato  nulla  >e  inanzi  ha  fatto  crepare  il  fondo  del- 
la Palla  C,  che  ritirare  vn  pelo  dal  liuello  E. 

la  feconda  Efpericnz*  fu  fatta  con  vn  Vafo  di  Vetro  capace  di  fei  libbre  di 
acqua  m  circa  ,  nei  quale  fu  pofto  dell'Argento  viuo  ,  e  doppo  fu  notato 
nell'ifteffo  tempo  à  qual  grado  folle  pcruenuto  l'Argento  col  fuo  Liuello 
I  K.  Doppo  fu  infufo  altro  argento  percertificarfi,  le  l'Acqua  può  com- 
primerli j  E  da  Noi  fu  vifto  per  vn  carico  d'ottanta  libbre  d'argento  ac- 
quiftare  al  liuello  I K,  dell'argento  quanto  è  vn  capello,reliftendo  l'Acqua 
oftinatamente  all'energia  di  quel  gran  momento. 

La  terza  Efperienza  fiì  fatta  con  vna  gran  Palla  d'Argento  dentro  la  quale  fu 
polla  dell'Acqua  raffreddata  dal  ghiaccio  ,  e  martellata  ben  bene  non_. 
patì  mai  l'Acqua  compresone  alcuna,  anzi  ad  ogni  colpo  fi  vedeua  tra- 
sudare per  tutti  i  pori  del  Metallo  a  guifa  d'Argento  viuo;  Onde  polliamo 
dire  ,chc  l'Acqua  in  paragone  dell'Aria  relìfte ,  per  così  dire,  per  infinite 
volte  più  alla  comprefsionc . 

Quefte  fono  l'Efperienze  fatte  dalla  virtuofa  Accademia  del  Cimento  intor- 
no allaPrefsione  ,  e  Comprefsione  dell'Acqua,  dalle  quali  punto  non  so 
difeoftarmi ,  dico  bensì,  che  da  ciò  non  mi  fi  può,  negare  che  l'Acque  lì 
premino  sfericamente  fra  di  loro, e  per  conofeere  fimile  prefsione  quan- 
to ella  fi  fia ,  bafta  arriuare  alla  cono£cenza  dell'altezza  della  perpendico- 
lare della  di  loro  propria  altezza  ,  che  è  quanto  fi  cprouatonel  Capito- 
lo IX.  del  Secondo  libro  delprefente  Trattato . 

CAPITOLO     XLVI. 

Delia  Compreflìone  dell  Aria.. 

He  l'Aria.»  fi  comprima  ancora,  con  l'Acqua  à  fogli  136. fi 
è  prouato  conlafua  dimoftrazione,  e  fi  dimoltra  ancora  il 
modo,col  quale  fi  puòfaperequantaComprefsione  potrà 
portare  l'Aria  -,  Dal  che  non  viene  à  negarfi  ;  che  l'Aria  fi 
polla  comprimere  coni*  Aria  medefima,comedottifsima- 
mente  hàefperimentato  l'Accademia  del  Cimento  à  fogli 
3 1.  per  molti  feguenti» 
La  Prima  Efperinczaè  del  Rphcrual  à  fauore  della  prefsione  dell'Aria  ne' 
corpi  inferiori,  rafeontrata  nella  già  detta  Accademia  ;  Non  mancarono 
però  alcuni  ,  che  contro  la  Preflìone  dell'Aria  vollero  fenza  fondamen- 
to difputarej  Ma  quelli  che  aderiuano  alla  Preffione  dell' Aria  riipondeua- 
no  ragioneuolmente  à  quefte  contrarie  efperienze ,  con  dire  che  i  narrati 
auuenimenti,anzidicontrariare,fauoriuano  mirabilmente  la  loro  Opinio- 
ne ,  come  euidentemente  può  auederfene,  chi  pondererà  le  obiezzioni  ; 
Onde  dalla  conofeenza  di  limile  Compi  efsione  ,  fi  venne  à  trarre  tal  con- 
feguenza,  che  non  dal  pefo  aftolutamente,  ma  bensì  dalla  Comprefsione 

già 


già  cagionata  dallo  fteifo  pefo  nejrinfimc  parti  dell'Aria  ;  deriuare  il  io- 
itentamento  de  i  fluidi . 
Io  però  aderendo à  limili  virtuofi  efperimenti ,  dico ,  che  tutti  i  Saggi  fatti 
da  quell'adunanza  intorno  alla  Compresone  aerea  non  vengono  punto 
ad  atterrare  la  mia  Efperienza ,  che  venga  anche  dall'Acqua ,  e  dal  fuo  pe- 
fo compreifa  l'Aria  t  come  palefemente  ho  al  public©  dimoflrato ,  e  godo 
di  non  trouarmi  quafi  mai  difeofto  dalle  ben  fondate  Opinioni  di  quei 
grand' Vomini ,  il  di  cui  fapere  venero ,  e  ammiro  # 

CAPITOLO     XLVII. 

Quanta  Compresone  babbi  a  HAria. 

|S|  Erconofcere  quanto  lìa la  Compreflìone  dell'Aria  Io  che 
a rTermoefler l'Aria  compresa  dall'Acqua, dico,  che  tanta 
farà  la  prciTione  ,  quanta  farà  l'altezza  del  corpo  dell'Ac- 
qua, così  à  fogli  i3p.Cap  XXVI. 

Doppo  molte  Esperienze  ,  e  Figure ,  così  difeorre  l'Acca- 
demia del  Cimento  ;  Io  rapporto  qui  le  fue  parole  per  ben 
confrontare  le  di  lei  Elperienze  con-le  mie  .   , 
Figuriamoci  efler  quelle  cofe  accadute  nel  Vafq  ABC;  oue  l'Aria  MC,abbia 
ottenuto  nello  fpazioAR,  la  fua  intera  naturil  dilatazione.  Si  cerca  quan- 
to fialo  fpazio  MC,  occupato  allo  fpazio  A  R,  occupato  dalla  medefima_ 
Mole  d'aria  dilatata.  Ciòfitrouerà  con  vnafemplicifsima  operazionedi 
pefar  l'acqua ,  che  capifee in  A  R,  Trouifi  verbigrazia  eiTer  quella  à  quella 
come  i  .à  1 74.  Lo  fteiTo  diremo  dell'aria, e  che  ella  nel  dilatarli  occupi  1 43 . 
fpazij  oltre  quello,  ch'ell'occupa  nello  flato  di  fua  naturai  Compref- 
fione. 
Sia  noto  ,  come  auendo  noi  replicata  queft'Elperienza  più  volte  ,  e  in  diuerfi 
tempi,  non  fempre  ci  è  tornata  la  medefima  proporzione  .  Non  ci  arreca 
però merauiglia quella diueriìtà  confiderando,  chefacendofi  l'Efperienza 
fempre  con  diuerfe  arie;  qual  più,  e  qual  meno  comprefla ,  fecondo  la_, 
flagionepiù  calda, ò più  frefea  ,  fi  come  anche  fecondo  i  luoghi  più  alti, 
ò  più  bafsi ,  e  impofsibile  ,  che  fi  dilatino  fempre  à  vn  modo  ;  Onde  ab- 
biano à  mantenerli  fiffe  le  proporzioni  medefime. 
Fin  qui  la  nominata  Accademia;  Edoiferuifi,  che  benché  fiano  fatti  in  di- 
uerfi modi  gl'Eiperimenti ,  che  non  fono  le  mie  Elperienze ,  con  tutto- 
ciò  le  Prouc  per  conofeere  la  dilatazione  viene  pur  fatta  con  l'Acqua ,  co- 
me io  ho  prouato  nel  citato  Capitolo  ;  Quello  è  quanto  d'ofleruabile  ,  e 
di  confiderabilc  ho ritrouato  à  mio  propofito  nel  Libro  de'i  Saggi  di  Na- 
turali Elperienze . 
Io  per  tanto  non  ho  volfuto  mancare  per  venerazione  di  quelli  eruditi  Sog- 
getti di  rapportare  nel  prelente  mio  Trattato  in  fegno  di  flima  le  di  loro 

Opi- 


Opinioni  -,  Mi  pare  per  qucfto  d'auer  fattocofa  douerofa  ,  edanche  vtiic 
al  Lettore  col  rammemorare,  e  riportarne  in  qualche  parte  i  loro  fenti- 
menti /quali  mi  fottoferiuo,  ammirando  l'ingegno,  e  loftudio  di  quei 
Saggi;  Onde  à  tal  fine  non  ho  Volfuto  trafeurare  di  porre  a  piedi  di  quello 
fecondo  Libro  quelli  Capitoli  per  comprobatione,  e  fondamento  di  quel- 
lo ,  che  auantihò  dimoftrato» 
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UTILISSIMO  TRATTATO 

D     E     L     L' 

ACQUE  CORRENTI 

DESCRITTO 

DAL  CA V.CARLO  FONTANA > 

LIBRO   II L 

Nel  quale  fi  tratta  di  quanto  è  lèguito ,  ed  è  fiato 

operato  per  la  buona  condottura  dell'Acqua 

nuova  del  Lago  di  Bracciano  imboccata 

nel  Condotto  antico . 

CAPITOLO  PROEMIALE. 


ENCHE  quefte  Narrative,  ed  Efperienze  intorno  al 
Lago  di  Bracciano,  e  fue  Acque  (lino  di  già  confegnatc 
alla  luce  delle  Stampe  ;  mi  è  parfo  bene  però  di  tornarle 
a  riftampare  in  quefto  mio  Trattato  dell'Acque  Correnti 
per  due  ragioni  appreiTo  dime  importantiffimc .  La  pri- 
ma fi  è,  che  il  tutto  fu  imprefTo  dell'anno  i<?s>4j  ma  però 
giuridicamente,  ed  in  forma  di  lite,  elTendo  divifo  il  Fatto  in  Narrative, 
Sommarii ,  Accedi ,  e  Memoriali ,  dalle  quali  di verfe  cofe  vien  più  tofto 
divifa ,  e  confufa  la  mente  del  curiofo  Lettore ,  che  appagata  ;  Onde  rim- 
primendola  in  quefti  Fogli  ho  il  tutto  più  dilucidato  j  e  meglio  ordinato , 
togliendolo  dalle  regole  del  Foro .  La  feconda  fi  è  ,  ch'eikndo  tutte  Ie_, 
controverse  nella  giufta  quantità  dell'acqua  di  Bracciano  nate  dalla  più 
velocità ,  ò  meno  velocità,  e  nel  Primo  Libro  di  quefto  prefente  Trat- 

Z  tato 


tatodifcorrendofcneprecifamente,  e  fondatamente, mi  èparfo  bene  unir 
tutto  in  un  Trattato,  dove  le  feienze  dimoftrative  pollino  unirfi  con_, 
TBiperienze,  e  la  Teorica  fi  polla  con  la  Pratica  congiungerc  .  Quefte 
fono  le  due  ragionile  quali  m'hanno  coftretto  a  porre  in  luogo  del  Terzo 
Libro  in  quell'Opera  tutto  l'intiero  fucceffo  del  Lago,  ed  Acqua  di  Brac- 
ciano, il  che  fi  come  fervirà  per  fìabilimcnro  di  quanto  avanti  fi  è  detto, 
così  ancora  gioverà  all'intiera fodisfazione  di  chi  legge. 
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Narrativa  di  ciò  ,  ctìe  occorfo  nel  temfo  di  JMonfignor 
Cofiagutì ,  oggi  Cardinale ,  Tre  fidente  dell'Acque. 

A  chiara  memoria  dell'Eminentiffimo  Signor  Cardinal 
Virginio  Orfino  con  il  parere  delli  feguenti  Architetti , 
ed  Ingegnieri,  cioè  Cav.D.Agoftino  Martinelli,  Monsù 
Ozut  Francefe  ,  Cornelio  Majer ,  Fra  Giufeppe  Paglia., 
Domenicano,  e  Domenico  Rainaldi,  fi  animò  per  l'in- 
troduzzione  dell'acqua  del  Lago  di  Bracciano  dentro  il 
Condotto  antico  Alfeatino  ,  dove  vi  feorre  l'acqua  Alfeatina,  chiamata 
Paola  j  L'anno  1 6j  i.  furono  fatti  i  Livelli  dalli  medefimi ,  e  propofero  , 
mediante  la  poca  caduta  dell'acqua  del  Lago ,  di  alzarla  per  facilitare  l'in- 
troduzzione,  conatteftare,  che  S.Em.  havrebbe  confeguito  l'intento,  e 
da  quefto  feguì  l'efperienza  per  riconofeere  la  bontà  di  dett'acqua  fatta.., 
in  Sapienza  circa  l'anno  1 672.  con  varii  Medici ,  ed  Intendenti,  e  ne  ufcì 
una  Scrittura,  che  verificava  la  bontà  di  erta ,  copia  della  quale  la  ritie- 
ne Monfig.Ciampini  gran  Letterato  denoftri  tempi . 
Ebbe  ordine  Fra  Paglia ,  come  Architetto  della  Cafa  Orfini ,  di  riconofeere 
la  quantità  dell'acqua  da  poterfieftraere,  e  lenza  haver'efaminata  la  velo- 
cità, e  mifura  dell'acqua ,  che  ufeiva  dall'Emiflario  Arrone,  s'impegnò 
con  una  fua  Relazione,  che  conteneva  ,  che  fi  potevano  eftraere  da  detto 
luogo  oncie  1000;  e  più  d'acqua,  e  che  farebbe  reftato anche  un  (ufficien- 
te capo  d'acqua  per  l'Emiliano,  cioè  Fiume  dell'Arrone,  in  benefizio 
delli  Terreni ,  d'onde  feorreva  l'acqua  di  detto  Emiliano. 
Con  quello  fondamento  ufcì  il  Chirografo  della  fanta  mem.  di  Clemente  X, 
a  favore  degl'Orfini ,  il  tenor  del  quale  è  di  poter  imboccare  oncie  1  ooc. 
d'acqua  del  Lago  dentro  il  Condotto  antico,  con  fpecial  dichiarazione-,, 
che  oncie  300.  di  dett'acqua  introdotta,  doverle  fervire  per  ornamento 
della  feconda  Fontana  da  farfi  nella  Piazza  di  S.Pietro,  e  che  quell'acqua, 
che  giungerà  in  Roma,  fecondo  le  folite  mifure  di  dett'acqua  Paola  ,  do- 
vette dividerli  per  metà  fra  la  Rever. Camera,  e  rEccellentiilìma  Cafa^ 
Orfini . 
Fu  ordinato  al  Cav.  Bernini ,  che  penfafse  per  l'erezzione  della  fudetta  fe- 
conda Fontana,  il  quale  prima  divenire  all'efecuzione  dell'opra  indagò 
la  fuflìftenza  dell'acqua,  non  afficurandofi  fopra  la  relazione  di  detto 
Frate,  mandò  Luigi  Bernini  fuo  fratello,  e  trovò  il  poco  declivio  fra  il 
Lago ,  ed  il  Condotto  con  la  variazione  delli  Livelli ,  ed  i  pareri  delli  Co- 
pracitatilngegnieri,  furono  (ufficiente  caufa  per  difficultare  l'introduz- 
zione,  e  quantità,  in  modo,  che  fi  fofpefe l'erezzione  della  Fontana  per 
qualche  tempo. 
Fui  deputato  finalmente  dalla  fanta  mem. di  Clemente  X.  per  deriggere,  ed 
ordinare,  ciò,  ch'era  neceflario  per  la  buona  condotta^  E  portato  da  S.Em. 

Za  aflle- 
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ailìeme  con  ilSig.Gio:Battifìa  Contini,  e  Fra  Paglia,  e  giunti  su  la  faccia 
del  luogo,  e  riconofeiuto  il  Terreno  piano  ,  epocadiftanza  dal  Lago  al 
Condotto  ,  e  per  togliere  il  contralto de'Li velli,  ordinai,  che  fi  apniìe_. 
un  follo  dalli  confini  del  Lago  fino  all'Acquedotto ,  e  fcavato,  che  fu  con 
lo  ftato  di  quiete  della  fupcrrìcie  del  Lago,  fi  trovò  palmi  uno,  e  mezzo 
d'altezza  tià  il  piano  del  Lago,  efuperhcie  dell'Acqua  Paola,  che  con_. 
gran  velocità  feorre  nel  fuo  Condotto  . 

Fu  riconofeiuto,  che  palmo  uno ,  e  mezzo  non  poteva  aver  fufficientc  ve- 
locità per  /caricar  le  fuppofte  onde  mille,  e  fu  rifoluto  per  ottener  l'in- 
tento ,  che  fi  dovelTe  porre  in  efecuzione  di  traverfar  l't  miliario  Arrone 
con  un  forte  muro  per  coltituir  in  maggior  altezza  l'acqua  del  Lago  in 
accrefeimento  del  trabocco ,  e  velocità  dentro  il  Condotto  antico  con_, 
lafciarvi  l'aperture  a  foggia  di  regolatori,  per  fverfare  uno  fcarico  d'acqua 
in  fomminiftrazione  degl'In  tcreltati,  quali  regolatori  havrebbero  impe- 
dito una  buona  parte  della  corrente  per  impriggionarl'acquainbenefizio 
dell'introduzzione  ,  e  con  quefto  filtema  fi  venne  all'efecuzione  di  cofti- 
tuire prima  il  muro  traverfale  ,  che  con  l'acqua  alzata  dava  regola,  e  li- 
vello per  il  nuovo  Condotto  per  Tintroduzzione. 

Per  coftruire  il  muro  traverfale  dell'Arrone  ,  fu  aperto  un  follo  contiguo 
per  fcaricarvi  l'acqua  in  luogo  dell'altro,  e  fu  eretto  il  muro  traverfale^» 
con  tré  aperture  con  nome  di  bocchette,  le  quali  fervivano  in  folleva- 
mento  dell'acqua  del  Lago ,  due  laterali  delle  quali  erano  più  alte  di  quel- 
la di  mezzo  ,  e  furono  coftrutte  con  l'ordinazione  di  Fra  Paglia,  e  doppo 
fu  riempito  il  folto  nuovo ,  e  reftituita  l'acqua  nell'Alveo  antico  dell'Ar- 
rone, il  qual  muro  fervi  bensì  per  alzar  l'acqua  del  Lago,  per  ottener  la_, 
regola  del  Livello  del  Condotto  nuovo  per  l'introduzzione,  ma  nongià 
per  regolare  li  fcarichi  dell'acqua ,  come  a  fuo  luogo  fi  dirà . 

Per  ordine  del  medefimo  fi  cominciò  la  fabrica  del  nuovo  Condotto ,  e  fu 
fatto  lo  ftrato,  cioè  mafTìccio,con  un  declivio  falfo,  contrario  all'intro- 
duzzione  dell'acqua,  ma  riconofeiuto  da  me  l'errore  fiì  diftrutto,  e  con 
notabil  danno  rifatto  in  miglior  modo,  ma  non  però  perfezzionato,  per 
un  infenfibil  declivio  verfo  il  Lago  per  eiTer  di  poco  rilievo,  e  fu  finito, 
come  di  prefente  fi  trova. 

Si  apri  il  fianco  del  Condotto  antico  per  efperimentare  l'introduzzione_, 
dell'acqua  nuova,  mediante  il  muro  delle  bocchette,  chegià  haveva  fol- 
levato  il  Lago  ,  e  da  un'accidente  di  gran  pioggie ,  che  fià  in  circa  l'anno 
1667.  entrò  nell'Acquedotto  tanta  quantità  d'acqua  proveniente  da  det- 
to Lago,  che  giunfe  in  Roma  alla  mofìra  di  S.Pietro  Montorio  a  guifa 
di  tre  Fiumi ,  così  abbondante ,  che  non  furono  capaci  li  recipienti  ?  e  fu 
un'inconveniente,  che  partorì  gran  danno  agl'Acquedotti  della  Città, 
ed  anche  all'antico  per  l'intcrimento,  che  reltò  in  efio  di  quell'acque^, 
torbide  : 

Nel  tempo ,  che  fi  rimediò  a  tal  diferdine ,  e  che  fi  penfava  al  modo ,  e  mi- 
fura  della  Fiftola  per  lo  fcarico  di  onde  mille  ,  partì  da  Roma  Luigi  Ber- 
nini Architetto  della  detta  Acqua  Paola ,  e  fubentrò  a  tal  carica  Fra  Pa- 
glia, 
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glia  ,  e  fubito  ordinò  la  mifura  della  FiftoIa,con  la  norma  della  quale  ne 
ièguita  l'altra  ,  che  diprefente  efifte  per  l'imbocco  dell'acqua  nuova  di 
vano  oncie75.  alta  oncie  7.  ed  un  terzo,  che  produce  oncie  550.  lineari, 
che  alla  mifura  dell'Acqua  Paola  coftituifce  uno  (carico  di  oncie  noo. 
colà,  e  perche  nel  corfo  degl'anni  proflìmi  pattati  (èguirono  talipiog- 
gie,  che  refero  il  Lago  molto  fecondo  d'acqua,  in  modo,  che  fommini- 
itrò  a  Roma  una  fufficiente  quantità  d'acqua ,  badante  a  far  credere  la__, 
perennità  di  oncie  mille,  con  tal  credenza  il Cav.Bernini diede  efecuzio- 
ne  all'edifìcio  della  Fontana  di  S.Pietro ,  e  fenza  mifurar  da  Periti  quella 
quantità  di  acqua  in  Roma  con  il  folito  pefo ,  fi  venne  all'atto  di  fotto- 
fcrivere  una  Perizia  degl'Architetti  deputati,  la  quale  non  ebbe  effetto, 
dante  le  oppofizioni,  e  protette  da  me  fatte  per  l'impotenza  della  pretela 
quantità  d'onde  mille ,  ed  anche  del  modo  non  perfetto  per  lo  (labili- 
mento  dell'introduzzione. 

Mediante  le  cognizioni,  ed  efpcrienzc ,  che  ho  per  intender  la  velocità  dell' 
acqua,  efua  variazione,  come  da  quella  Opera  fi  feorge,  ben  riconobbi, 
che  l'onde  mille  pretefe  d'ertraere  dal  Lago,  con  quel  pefo  non  veloce, fi 
rendeva  imponibile,  che  tal  quantità  folle  in  Roma,  fecondo  la  mifura_ 
dell'Acqua  Paola  da  fard,  e  su  l'evidenza  dell'inferiorità  de'pefi  de'  Laghi, 
che  fono  acque  (lagnanti ,  quafi  fenza  moto,  fpinte  folo  dall'efpuHì va  na- 
turale, diverfamente  dagl'altri  peli  vigorofi ,  che  provengono  dallimpul- 
fo  d'acque  veloci,  verificato  ciò  anche  da  Frontino ,  aiìerendo,  che  l'ero- 
gazioni dell'acqua  antica  Alfeatina,  hoggi  acqua  Paola  furono  d'una_, 
tal  fommadi  Quinarii ,  quafi  aguifa  dell'oncie  moderne,  e  giunta  in  Ro- 
ma per  Tacquiflo  della  velocità  caufata  dal  condotto  calorno  di  corpo,  e 
fi  ridurteroalla  metà  meno  di  numero  de  i  predetti  Quinarii;  Ciò  appare 
ancora  nella  Bolla  di  Paolo  V;  che  l'onde  mille  del  Lago  di  Bracciano 
giunte  a  Roma  furono  aliai  meno,  e  così  ci  afferma  il P. Cartelli;  onde_, 
da  fimili  cognizioni  congiunte  con  il  parere  di  molti  altri  Vomini  inten- 
denti, io  diedi  fuori  una  Scrittura,  e  feci  vedere,  che  le  oncie  mille,  e 
cento, che  fcarica  la  Fiftoladel  Lago,  e  detto  Corpo  d'onde  mille  giunto 
in  Rema  per  l'acquifio  della  velocità,  a  fimilitudine  dell'acqua  antica  fa- 
rebbe calato  la  terza  parte  dicorpo,eper  confeguenzad'oncie. 

AlTunto  al  Pontificato  la  fanta  mem.  d'Innocenzo  XI.  gli  fu  porto  inpenfie- 
rodi  fabricar  tre  Molini  nel  pendìo  del  Giannicolo,  e  non  orlante  lepro- 
tefte  da  me  fatte  in  voce,  ed  in  fcriptis  per  l'infufiìftenza  furono  eretti; 
Le  mie  ragioni  eran  quelle;  Che  quelle  oncie  mille,  e  cento  giunte  in_> 
Roma  fi  farebbero  ridotte ,  a  guifa  della  vecchia  ,  a  oncie  700;  delle  qua- 
li ,  fé  ne  dovevano  dare  oncie  3  00.  alla  Fontana  di  S.  Pietro ,  ed  altre_, 
oncie  3  50.  alla  Cafa  Orfini;  Reilavano  folo  oncie  50.  in  augumento 
dell'acqua  antica  Paola  ;  enonfarebbero  (late  diffidenti.  Ed  altre  ragio- 
ni, che  fi  tralafciano . 

Furono  conofeiute  però  vere  le  mie  Propofizioni  l'anno  16S2.  quando  le 
oncie  mille  pretefe  mancorno  in  danno  delle  Mole ,  ed  allora  fu  fatto  un 
Condotto  traverfale  nelle  Campagne  dell'Anguillara,  il  quale  conofeiuto 
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per  danne  vole,  fu  l'anno  itf84.diiuutto,  perche  imboccava  l'acqua  fpor- 
ca  del  Fiume  Arrone,  dentro  il  Condotto  antico  vicino  al  Pozzo  della_, 
Torretta,  non  per  altro,  che  per  aggiunger  l'acqua  per  il  moto  de'Mo- 
lini . 
Furono  però  Tempre  da  me  fatte  per  molti  anni  esperienze  continue  delle_, 
mifure ,  tanto  dell'Acqua  alìoluta  vecchia,  cioè  Paola ,  quanto  dell'altra 
nova  ,  che  s'è  imboccata  nel  I-ago ,  e  fempre  fi  trovò  poco  fvariodell'on- 
cie75o.  in  circa  dell'acqua  vecchia,  e  dell'onde  680.  in  circa  dell'acqua 
nuova,  sì  che  fempre  fi  veniva  verificando  ciò,  che  Io  aveva  allento  molti 
anni  addietro,  su  la  confiderazione,  ed  efperienza,  che  trovò,  che  il  pelo 
dell'acqua  dei  Lago  era  inferiore  di  velocità  quafi  la  metà  meno  dell'al- 
tro pefo  veloce  dell'acqua  antica  in  vicinanza  di  Roma . 

CAPITOLO     II. 

Narrativa  di  ciò  ,  clPefeguito  in  temfo  di  Aìonfignor  Zitta 

JPrefidentey  e  di  ciò  che  fi e  oberato  f>er  riconofeere 

di  che  quantità  d'Acqua  viene  alimentato  il 

Lago  di  Bracciano ,  e  fua  ufeita . 


E  K  elpenmcntare  il  poco  pefo  dell'acque  non  correnti, 
fu  prefo  da  meefpediente  di  mifurare  tutti  li  bracci  dell' 
acque ,  che  compongono  l'acqua  antica  in  quel  Territo- 
rio di  Bracciano,  e  fi  trovorono,  prima,  che  habbino pre- 
fo il  loro  corfo  nella  fomma  di  oncie  mille,  e  doppo  fu 
mifurata  in  Roma  unita  afloluta  fenza  l'acqua  nuova  ,  e 
dall'onde  mille,  che  fi  trovorno  vicino  alla  fua  origine,  fi  riduflcro  a  on- 
cie 750.  in  circa  dentro  la  Città  j  e  quella  diminuzione  proviene  per  ef- 
fere  aflottigliata  di  corpo  l'acqua  per  l'acquifto  della  velocità. 
Mi  proteftai  ancora ,  che  il  muro  dell'Arrone  con  quelle  Bocchette  ,  ò  Sca- 
ricatori ordinati  da  Fra  Paglia  non  erano  in  regola  fufficiente ,  sì  per  im- 
prigionar maggiormente  l'acqua,  come  anche  non  erano  di  quell'altezza 
abili  a  far  traboccar  l'acque  nel  condotto  nuovo ,  ed  in  tal  modo  eran  co- 
Strutte,  che  non  fi  poteva  ricevere  il  fermo  fiato  per  l'introduzzione  dell' 
acqua  nuova  ,  in  modo ,  che  fervirono  bensì  di  alzare  il  Lago  in  buona., 
parte,  ma  non  già  per  trattenere  il  folito  corfo  dell'Emiliano  Arrone. 
Per  rimediare  a  ciò  fu  la  mia  Propofizione  di  alzare  più  le  foglie  de  i  Rego- 
latori del  muro  Arrone ,  e  di  chiudere  affatto  le  due  bocche  laterali,  e  re- 
stringere quella  di  mezzo  con  una  Fittola  longa  palmi  4;  e  mezzo  ,  cioè 
oncie  54.  alta  di  vano  oncie  1 1.  di  macigno  ,  capace  di  una  Sufficiente.., 
quantità  di  acqua  per  fervizio  degl'Intcrrcfìati ,  perche  riavrebbe  impo- 
verito maggiormente  il  corfo  dell'acqua  nel  detto  Emiffario,  ed  riavreb- 
be crefeiuto  maggiormente  le  acque  del  Lago  ;  e  fu  fubito  da  tutti  abbrac- 
ciata ,  e  pofta  in  pratica . 

Stimai 
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Stimai  bene  però  prima  di  fìtuare  la  fudetta  Fittola  di  macigno,  dimifurare 

tutte  le  acque  perenni ,  che  entravano  nel  Lago  quell'anno  grandemente 
arido,  e  portatomi  fuori  il  Novembre  del  1691;  fi  mifurorno  cinque  ca- 
pi di  acqua  con  il  folito  pefo  di  palmi  uno ,  e  un  quarto  veloce ,  e  fi  tro- 
vorno  nella  fomma  di  oncie  61  o.  corriipondente  alla  velocità  dell'altre 
mifure  folite  praticarli  nella  Botte  in  Roma,fichele  dette  onc.tfio.furo- 
no  motivo  {ufficiente  di  confiderare,  che  ne  i  tempi  più  temperati,  poflb- 
no  eflere  Tempre  circa  oncie  700.  di  acqua,  che  s'introducano  nel  Lago, 
dove  l'anno  16^92.  fi  mifurorno  di  nuovo  detti  capi  di  acqua,  e  fi  tro- 
vorno  con  la  medefìma  mifura  veloce  a  oncie  79  o.  in  circa ,  che  entrava- 
no nel  Lago  perenni ,  {ènza  lo  fcarico  ,  che  può  dare  l'acqua  imprigio- 
nata, ed  altri  fortumi,  onde  leva  ogni  dubio  della  perennità  di  oncie  700. 
in  circa ,  che  detto  lago  polTa  influire  nel  Condotto  antico  con  raguaglio 
dell'onde  610.  con  l'altre  oncie 790.  incirca . 

E  perche  le  dette  oncie  700.  in  circa ,  raguagliate  dalli  defcritti  capi ,  mifi> 
rate  con  la  velocità,  introdotte,  che  fono  nel  lago ,  riipetto  alla  perdita 
della  velocità  crefcono  di  corpo  in  fezzione  di  oncie  550.  in  circa,  e  di 
fcarico  oncie  1 100.  combinate  le  altre,  che  crefcono  nel  lago  prove- 
nienti da  altri  forgivi  incogniti ,  ed  imprigionamento  dell'acqua ,  mercè 
Ja  regola  delle  Fittole,  che  fono  altre  oncie  800.  in  circa  non  veloci,  quali 
unite  infieme  fommano  oncie  1900.  di  acqua,  che  il  lago  infiuiice  ,  ri- 
ducendo le  dette  oncie  1900.  in  circa  in  mifora  veloce  in  corrifpondenza 
delle  mifure  di  corpo  di  oncie  i26"o.incirca,  ch'efcono  dal  lago  peren- 
ne .  Ed  acciò  dalle  dette  oncie  1 260.  veloci  ne  venghino  due  terzi  {cari- 
cati nel  Condotto  antico  per  coftituire  in  Roma  una  perennità  effettiva 
di  oncie  700.  e  più  veloci,  io  feci  poner la  Fittola  dell'onde  560.  veloci 
dell'Arrone,  circa  due  terzi  di  palmo  più  alta  dell'altra  Fittola ,  che  in- 
troduce l'acqua  nel  Condotto  antico,  acciòche  la  pretefà  battezza  de'due 
terzi  di  palmo  ,  eh  eia  Fittola  del  Condotto  nuovo  ,  potta  afllcurar  lo 
fcarico  delle  dette  oncie  700.  in  circa  perenni  delli  fopradetti  capi  mig- 
rati, che  entrano  nel  lago  continue  ,  e  più,  fecondo  i  tempi,  e  l'altra., 
deH'Arrone,come  più  alta  francherà  l'oncic  5  tfo.veloci  in  circa,che  pro- 
vengono ,  come  fopra ,  onde  fi  replica ,  che  il  lago  a  mifura  non  veloce , 
è  fecondo  di  oncie  i9oo;evelod  1260;  sì  che  non  fi  può  mettere  in  dub- 
bio lo  fcarico  dell'onde  700.  in  circa  perenni  nel  Condotto  antico,  men- 
tre, che  per  natura  le  acque  tendono  al  batto,  e  per  confeguenza  il  più 
continuato  fcarico fuccederà all'imbocco  dell'acqua  nuova. 

Stabilita,  e  fidata,  che  fu  la  Fittola  di  macigno  regolatrice  dell'acqua  dell' 
Arrone,  e  chiufe  le  Bocchette  laterali,  fi  riconobbe  inprogrelTodi  tem- 
po l'elevazione  del  lago  a  caufa  di  tal  regolamento,  inmodo,  chel'anno 
1  £91.  fino  al  1594.  ha  coftituito  in  altezza  l'acqua  un  pefo  fufficiente_, , 
anche  alle  volte  maggiore  del  palmo  uno,  e  un  quarto  continuo  ,  ficuro 
a  fverfare  il  corpo  d'acqua  dell'onde  1 1  ooj  e  ridotte  in  Roma  per  le  ra- 
gioni fudette  a  oncie  700.  in  circa,  quali  oncie  700.  fumo  in  quefti  tré 
anni  continui  trovate  tali  ne'tempi  congrui  di  far  limili  mifure. 
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CAPITOLO     III. 


M.ifure  dell'  Acqua  nuova  del  Lago  di  Bracciano  ,  e 

fujfegu  ente  mente  della  vecchia  fatte  in 

diverfi  temp . 

Dì  1 2.  Settembre  1692.  fi  mifurò  l'acqua  nuova  del  lago 
di  Bracciano  introdotta  nel  Condotto  mediante  uno  sfo- 
ro lontano  di  vano  oncie  25;  alta  oncie  1 3;  e  mezzo  con 
palmiuno,eun  quarto  di  pefo  fopra,  fcaricò  oncie  67  5. 
e  fi  trovò  la  Fittola  9  mentre  veniva  detto  fcarico  del  la- 
go, cioè  quello,  chefearica  l'acqua  nuova  del  lago  nel 
Condotto  antico  con  palmi  uno,  e  un  quarto  di  pefo  onc.  67  5. 
Si  fece  il  rincontro  con  haver  chiufe  tutte  le  bocche,  ò  sfori  delle_, 
Fittole  alla  Botte  di  divifione,  e  fi  trovò  efìer  la  fopradetta  quan- 
tità di  onc.  6-75. 
Adì  16.  Settembre  1 69  2.  fi  mifurò  l'acqua  vecchia  Paola  nella  me- 
defima  buca  di  vano  oncie  2  5 ,  alta  oncie  1 5  .con  palmi  uno,  e  un 
quarto  di  pefo  >  e  fcaricò                                                      onc.  750. 


Somma  onc.i425. 

Adì  18.  fudetto  fi  mifurorno  le  due  acque  vecchia ,  e  nuova  unite 
nel  medefimo  luogo  con  la  folita  apertura  longa  di  vano  oncie 
2,5;  ed  alta  oncie  27.  con  palmi  uno ,  e  un  quarto  di  pefo ,  fi  ri- 
duflero  per  la  velocità  delli  due  corpi  uniti,  cioè  dell'acqua  vec- 
chia, e  nuova  a  onc.  13  50. 

Si  riconobbe  elTervi  di  fvario  oncie75;e  ciò  è  proceduto  dalli  due 
corpi  di  acqua  vecchia  ,  e  nuova  a  caufa  della  velocità  acqui- 
ftata  per  la  loro  unione  « 


I 


Fittola  al  Lago  di  Bracciano. 

L  dì  fudetto  fùmìfurata,  e  riconofeiuta  la  Fittola,  dove  sbocca 
l'acqua  nuova  del  lago  di  Bracciano  dentro  il  Condotto  antico , 
e  fi  trovò  efler  la  detta  Fittola  la  folita  fua  mifura  longa  palmitf; 
e  un  quarto;  cioè  oncie7  5.  alta  oncie  7;  ed  un  terzo,  con  palmi 
uno,  e  un  quarto  d'acqua,  che  li  faceva  pefo,  ò  fia  battente  fo- 
pra, ed  ufeirono  oncie  11 00.  fecondo  la  quantità  di  quel  pelo 
non  veloce  per  elTer  quafi  come  acqua  orizontale ,  e  ftagnante_, 
oncie  onci  100. 


. 


Mifura 
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Milura  nel  Cafino  al  Pidocchio. 

L  fumetto  giorno  corfe  il  detto  Corpo  d'acqua;  cioè  ledette  on- 
de iioo.  di  detto  luogo  afTolute  dentro  l'Acquedotto  antico, 
ed  in  vicinanza  di  Roma,  fu  mifuratoil  fudetto  Corpo  d'acqua 
dentro  l'Acquedotto  antico  nel  Cafino  vicino  all'Ofteria  del  Pi- 
docchio con  un  Tavolone  per  ritegno  dell'acqua,  e  detta  quan- 
tità  ufci  da  uno  sforo  longo  onde  25.  alto  onde  1 3.  di  pafletto, 
regolata  al  medefìmo  pefò  di  palmi  uno,  e  un  quarto  limile  a 
quella  del  lago,  e  fi  riduflero  ledette  onde  1 100.  a  onde  6  50; 
e  ciò  è  proceduto  dalla  velocità  acquietata  nel  fuo  corfo  dal  de- 
clivio del  Condotto  onc.  tf'50. 

Botte  di  di  vifione  a  S.Pietro  Montorio . 

IL  medefimo  giorno,  doppo  chiufe  tutte  le  Fiftole,  che  fverfava- 
no  il  Condotto  da  detto  luogo  fino  alla  Botte  di  divifione  da_ 
S.Pietro  Montorio,  fi  mifurò  il  detto  corpo  d'acqua  con  una  Fi- 
ttola di  fimil  mifura  dell'altra  nel  Condotto  antico  ,  longa  pal- 
mi 6";  e  un  quarto ,  cioè  onde  7  5 .  alta  oncie  7;  e  un  terzo ,  ufci 
detto  Corpo  d'acqua  Ai  Aetta  Eirtola  f^n7a quel  pefo,  che  riave- 
va l'altra  del  pefo,  in  modo,  che  la  fua  fuperficie  radeva  l'Ar- 
chitrave della  detta  Fi ftola,  sì  che  lo  fcarico  del  pefo  mancato 
in  Roma  avanti  la  Botte  procede  dalla  velocità  acquiitata  come 
fopra  . 

Il  dì  fudetto  fi  riftrinfe  il  vano  della  medefima  Fittola ,  cioè  nella.^ 
longhezza ,  e  fi  ridurle  il  detto  Corpo  d'acqua  più  ftretto ,  finche 
forte  ridotto  con  il  fuo  palmo  uno, e  un  quarto  di  pefo,folitodarfi 
communemente  alle  Fiftole  del  detto  Condotto  dell'Acqua,, 
Paola,  e  fi  trovò  il  vano  dove  ufciva  longo  palmi  tre,  e  tré  quar- 
ti, cioè  oncie45;  ed  alto  oncie  7;  e  un  terzo  ,  e  fcarico         onc.  660. 

Sì  che  dalla  mifura  fatta  al  Pidocchio  d'onde  6  50;  all'altra  fatta  al- 
la Botte,  come  fopra  d'onde  6" 60;  benché  vi  fia  di  fvario  oncie 
dieci  non  è  tal  quantità ,  che  metta  in  dubbio  l'elperienza  giufta 
d'oncie  660,  in  circa. 

Per  far  nota  l'indubitata  perennità  dell'acqua  nuova  introdotta^  ; 
bafta  dire ,  che  il  giro  dell'Ipotefi  del  lago  di  Bracciano  è  di  mi- 
glia 16". in  circa,  che  Io  coftituifcono  un  lago  di  confiderazio- 
ne,  e  dal  principio  ha  fempre  influito  nel  fuo  sfogo ,  cioè  Emif- 
fario,  un  Corpo  di  tant'acqua,  che  correndo  nel  fuo  Alveo  è 
flato  neceflario  per  afllcurare  i  Paflagieri  farui  i  Ponti  reali  fo- 
ura  le  ftrade  maeftre ,  e  fono  quello  della  Torretta  di  ftrada  Ro- 
mana, dell'Anguilla^,  e  l'altro  di  Galera ,  e  fimilmente  di  Ci- 
vita-Vecchia, sì  che  di  quefto  Corpo  groilò  d'acqua  perenne  ne 
ha  divertite  circa  due  terze  parti  nel  Condotto  antico  per  farle 

A  a  veni- 
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venire  a  Roma,  con  haver  alzato  l'Emiflario  Arronc  per  ottene- 
re il  trabocco  della  dett'acqua  ;  sì  che  fino ,  che  durerà  la  preefi- 
ften^a  di  quei  forti  muri ,  e  regolata  ufeita  è  coftretta  l'acqua  a 
traboccar  quella  porzione  nel  nuovo  Condotto,  e  fopra  quella 
baie  è  fondata  l'introduzzione  dell'acqua  ,  e  mancando  le  fo- 
ftruzzioni  fatte  a  talcffetro,  tornerebbe  tutta  quella  perennità 
nel  fuo  antico ,  e  folito  Emiliano,  come  ha  fatto  per  il  pafiato. 

CAPITOLO    IV. 

Della  di'vi fione  dell'Acque  nuova  ,  e  vecchia. 

'Acqua  antica  chiamata  Paola ,  giunta  in  vicinan- 
za di  Roma  nello  fpartimento  prima  della  dira- 
mazione ,  che  va  al  Vaticano,  è  ftatariconofeiu- 
ta  più  volte  nella  fomma  di  oncie  750.  in-, 
circa  onc.  750. 

Da  quella  quantità  ne  fono  deftinate  fecondo  la 
Bolla  di  Paolo  Quinto  oncie  trecento  per  la  Fontana  di  San 
Pietro  onc.  300. 


Sottratte  dall'onc.7 5 o.reftano     onc.  450. 
Da  detta  fomma  devono  fottraerfi  oncie  76.  in  circa  bevute  dalle^ 
Fiftole  delle  Ville  da  detto  fpartimento  fino  alla  moftra  di  San 
Pietro  Montorio  onc.     76", 


Sottratte  refìano     onc.  374. 
Sì  che  della  dett'acqua  ne  comparifee  alla  moftra,  e  per  ferviziodel 
Publico  oncie  374.  in  circa  ,  e  cadute  dentro  la  Botte  di  divi- 
sone dove  faria  la  Fiftola. 

Divisone  dell'Acqua  nuova . 

L'Acqua  nuova  viene  influita  dal  lago  di  oncie  1 900.  incirca  di  quel 
pelo  men  veloce ,  fi  divide  in  due  diramazioni ,  cioè  una  di  oncie  800. 
in  circa ,  che  fverfa  la  bocca  dell'Arrone,  e  l'altra  va  alla  Fiftola ,  che^ 
imbocca  l'acqua  nel  Condotto  antico  di  oncie  1 109.  quefti  due  capi  di 
acqua  ridotti  a  mifura  veloce  afeendono  a  oncie  incirca  12601  e  ne  va 
oncie  5<Jo.  incirca  all'Airone,  e  l'altra  di  oncie  700-in  circa  all'imbocco, 
che  viene  a  Roma,  che  affieme  coftituifeono  detta  fomma  d'onc.  1 260. 
in  circa . 
La  fituazione  della  Fiftola  dell'Arrone,  è  più  alta  dell'altra  dell'imbocco,  in 
modo ,  che  il  piano  della  fuperficie  dell'acqua,  che  vi  corre  in  efia  coftitui- 
{ce  un  pefo  vigorofo  continuo  fopra  la  Fiftola  della  detta  acqua  nuova ,  e 
ciò  procede  per  efTer  la  medefimapiù  balla ,  sì  che  in  qualunque  tempo 
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per  tal'effetto  non  gli  può  mancare  la  perennità  ;  Ed  in  cafo  di  liceità 

grande  calando  il  lago  patirà  la  Fittola  dell'Arrone  per  efler  più  alta,  e 

non  l'altra  dell'Imbocco  dell'acqua  nuova,  come  vien  dimoftrato  nei  qui 

difegnato  Profilo  . 

Le  fudette  oncie  i  iooj  che  efeono  dalla  detta  Fittola  >  che  s'intro- 
duce all'imbocco  nel  Condotto  antico ,  giunte  in  Roma  allo 
fpartimento  fi  riducono  a  oncie  700.  veloci  onc.  700. 

Ne  verrà  fmembrata  fecondo  il  Chirografo  di  Clemente  X.  oncie 
300.  per  la  Fontana  di  S.Pietro.  onc.  300° 

Rettano  oncie  400;  che  giungono  alla  mofìra  quando  il  Sig.Duca 
non  vendeife  Tonde  1 00;  fecondo  la  facoltà,  fuori  della  Portai 
rettano  alla  Botte  per  la  moftra  onc.  400. 

Polla,  che  farà  la  Fittola  per  lo  fcarico  della  rata  d'onde  3  50.  per 
l'Eccellentifs.Cafa  di  Bracciano  onc.  350. 

Che  fottratte  dall'onde  400.  Tetteranno  in  fervizio  della  Camera-, 
oncie  50. in  circa,  oltre  l'augumento  delle  fopravenienti     onc.     50* 
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INDICE  DELLA  PIANTA 

"D  elle  princip  ali fofiruz^Zjioni fatte  dall Eccellenùfs .C 'afa  Or  fini 
■per  coftituire  in  maggior  altezza  t Acqua  del  Lago  di 
Bracciano ,  per  FintroduZjZ^tone  dell  Acqua  nuova 
dentro  il  Con  dotto  antico, originato  dal  mede- 
fimo  Lago . 

A.  3ÌVro,  che  traverfa  il  Foflb,  che  ferve  d'Emiflario  del 

detto  lago  chiamato  Arrone ,  coftrurto  a  foggia  di 
tre  aperture,  benché  chiufe ,  chiamate  Bocchette—, , 
qual  muro  ferve  per  fminuire  il  primiero  corfo  dell' 
acqua  indetto  Arrone  per  imprigionare  nel  conte- 
nuto del  lago  l'acque  naturali,  e  fopra venienti ,  ad 
effetto  di  coftituirlo  di  tale  altezza  fufficiente  per  lo  fcarico ,  ed  intro- 
duzzione  del  Condotto  antico  Alfeatino  ,  modernamente  chiamato 
dell'Acqua  Paola,  una  quantità  di  dett'acqua ,  che  viene  influita  dal 
corpo  del  lago ,  e  detto  muro  è  ftato  fatto  fare  a  proprie  fpefe  dall'Ec- 
cellentifs.Cafa  Orfìni. 
2?.  Altra  Fabrica  di  figura  quadrata  fatta  fare  dalla  Cafa  Orfini ,  come  fo- 
pra, dentro  il  lago,  chiamato  il  Cartello,  edificata  con  tre  sfori,  ò  fiano 
aperture,  fotto  il  pelo  dell'acqua  in  parte,  per  li  quali  sfori  trap3iTa_, 
l'acqua  influita  dal  lago,  elatrafmette  immediate  al  Condotto  nuovo 
attaccato . 

C.  Condotto  nuovo  immediate  fatto  dalla  EccelIentifs.Cafa  Orfini,  il  qua- 

le riceve  l'acqua  influita ,  come  fopra ,  e  feorre  in  eflb  fino  alla  Fiftola, 
che  doppo  s'introduce  nel  Condotto  antico  . 

D.  Luogo  dove  è  fituara  la  fopradetta  Fiftola  la  quale  redola  l'introduz- 

zione  d'una  quantità  d'acqua  nuova  influita  come  fopra,  dentro  il 
Condotto  antico,  lo  sforo  della  quale  è  di  tal  mifura,  che  impedifee 
il  libero  corfo  dell'acque,  e  lo  ritiene  in  tal  modo ,  che  coftituifee  un' 
altezza  d'acqua  fopra  là  medefima  Fiftola,  chiamata  volgarmente  pefo, 
acciò  fi  renda  veloce  lo  fcarico  di  quella  quantità  d'acqua  conceria., 
dalla  fluenza  del  lago . 

E.  Condotto  Alfeatino  antico  più  baffo  del  detto  rialzato  lago,  e  riceve», 

l'acqua  nuova  introdotta. 

F.  Vano,  ò  fia*Profilo  del  Condotto  nuovo  fudetto  dov'è  fituata  la  Fiftola, 

che  fcarica  l'acqua  nel  Condotto  antico . 

G.  Vano ,  ò  fia  Profilo  del  Condotto  antico  dove  riceve  l'acqua  nuova. 
H.    Condotto  fatto  dalfEccellentifs.Cafa  Orfini  per  introdurre  l'acqua  del 

Fiume  dcll'Arrone  nel  Condotto  antico  dov'è  il  Pozzo  della  Torret- 
ta, il  quale  fu  fatto  chiudere  per  molte  caufedanneyoli ,  che  apporta- 
vano Tacque,  che  vi  feorrono. 

Muro 
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1.  Muro,  che  traverfail  Fiume,  che  fervi  va  per  tenere  incollo ,  ed  alzare 

l'acqua  acciò  poterle  con  maggiore  abbondanza  introdurre  acqua_, , 
quale  era  difettofa ,  onde  fu  fatto  demolire  per  reftituire  il  prillino 
corfo  dell'acqua  del  detto  Fiume  • 

A'.    Pozzo  detto  della  Torretta ,  dove  fverfava  l'acqua  del  Fiume  Arrone . 

L.    Ponte  detto  della  Torretta  . 

M.  Fiume  detto  dell' Arrone  . 

ALTRA     INDICE 

Delle  particolari  Operazioni ,  che  fono  nelle  foftruzzzioni  fatte  a 

fj?efa  dell"  Eccellentifs  .C  afa  Or  fini  per  tenere  il  Lapo  altoy 

eper  bavere  unmodofijfo ,  accio  fia  permanente 

£  aizzamento  del  Lago  per  ottenere  lo  f carico 

di  dett 'Acqua  nuova  dentro  il 

Condotto  antico . 

Iftola  di  Macigno  palmi  quattro,  e  mezzo  di  vano,  alta 
parimente  di  vano  onde  n»  in  conformità  dell'Iftru- 
mento  d'acceffo,  mifura  di  palmo  d'Architetto,  fitua- 
ta  nel  numero  travedale  A  ,  nell'Arrone  nell'arco  di 
mezzo,  la  qule  ferve  per  impedire  il  corfo  dell'acque, 
e  fverfare  una  porzione  d'acqua  del  proprio  vano,  ò 
ò  sforo  {ufficiente. 

2.  Pelo ,  ò  fia  piano  del  lago  alzato,  trovato ,  e  riconofciuto  nella  detta_. 

Fiftola  palmi  due  ,  e  mezzo,  come  viene  indicato  nel  Profilo  ,  e  dife- 
gno,  alto  dal  fondamento  del  detto  Condotto  antico  palmi  6. 

3 .  Piano  della  foglia  della  fudetta  Fiftola ,  dal  piano  del  quale  al  piano  del 

fondo  del  Condotto  antico ,  fcorre  l'acqua  v^^hi;*  P^nla  ,  con  la  nuo- 
va, vi  fono  palmi  4;  e  oncie  5.  d'altezza ,  e  (ìmilmente  detta  foglia  nu- 
mero 3;  e  più  alto  della  foglia  della  Fiftola  ,  che  fvcrfa  l'acqua  nuova 
nel  declivio,  che  s'introduce  nel  Condotto  antico  palmo  mezzo,  co- 
me viene  indicato  dal  profilo  >difegno,  ed  acceflb. 
4;  Muro  fatto  fopra  la  Fiftola  nel  vano  di  mezzo ,  fatto  per  impedire  l'efito 
totale  dell'acque  fopra  venienti ,  e  naturali ,  acciò  reftino  carcerate  nel 
contenuto  del  lago  defcritto  nell'accetto . 

5.  Soglie  nelle  due  Bocchette,  ò  Mano  vani  laterali  della  detta  Fiftola  fatte 

nell'antecedenti  efperienze,  quali  ora  fono  coperte,  e  chiufè  di  muro, 
fatto  per  impedire  il  corfo  dell'acque  fopra  venienti,  e  naturali  per  car- 
cerarle ,  come  fopra ,  le  quali  foglie  fi  fono  trovate  fotto  il  pelo  dell' 
acqua  num.2.palmo  uno,  e  mezzo  di  altezza. 

6.  Piano  delle  tre  foglie  nelli  tré  vani ,  che  fono  nella  fabrica  dentro  il  lago 

fegnato  B,  chiamato  Caftello,  overo  ricettacolo  dell'acqua  nel  luogo 
più  puro;  che  s'introduce  nel  Condotto  nuovo  >  e  fu  trovato  fotto  il 

pelo 


pelo  dell'acqua  fudetta  palmi  tre ,  e  mezzo ,  in  conformità ,  che  dimo- 
erà il  Profilo,  e  Difegno. 

7.  Fittola  di  Granito  orientale,  fituata  quafì  nel  fine  del  Condotto  G,  E , 

poco  dittante  dal  Condotto  antico  D,  dove  feorrono  l'acque  unite 
nuova ,  e  vecchia  palmi  tre ,  e  oncie  1 1 .  del  fondo  del  condotto  antico, 
e  fi  trovò  palmi  tre  d'altezza  d'acqua ,  cioè  dal  piano  della  foglia  fudet- 
ta fino  al  pelo  dell'acqua . 

8.  Piano  della  foglia  di  detta  Fittola  ,  la  quale  foglia  è  alta  dal  Piano  del 

Condotto  antico  D,  dove  feorrono  l'acque  unite  nuova,  e  vecchia., 
palmi  tré  ,  ed  oncie  1 1  ■■>  e  fi  trovò  palmi  tre  d'altezza  d'acqua  ,  cioè  dal 
Piano  della  foglia  fudetta  fino  al  pelo  dell'acqua  fuperficiale . 

9.  Muro  della  fopradetta  Fittola  ,  che  infetta  il  detto  Condotto ,  che  ri- 
tiene il  corfo  libero, e coftituifee  il  pelo  dell'acqua, 

IO»  Piano ,  ò  fia fondo  del  Condotto  antico  dove  feorrono  le  due  acque, 
unite  nuova  del  Lago,  e  l'antica  Paola ,  trovata  palmi  fei,  ed  oncie  1 1. 
d'altezza,  nuovamente  fi  replica  efler  fotto  il  piano  della  foglia  della», 
Fittola  palmi  tre ,  ed  oncie  1 1. 

1  li  Declivio  fra  la  foglia,  e  la  Fittola  G,  ed  il  Condotto  antico  per  lo  fcarico 
dell'acqua ,  il  quale  pende  verfo  il  Condotto  antico  onc. 5 . 

1 2'.  Luogo  del  Cafino  ,  ò  fia  fpurgatore  dove  furono  mutati  li  dui  buchi , 
dove  erano  nel  fianco  del  Condotto  nuovo,  quali  devono  per  neceffi- 
tà  efler  chiufi ,  in  modo,  che  non  iiicemi  l'altezza  dell'acqua  trovata-, 
dentro  il  Condotto. 

13.  Piano  delle  Vigne  fra  li  Promontorii ,  nel  quale  fono  li  due  foli  sfoghi 
dell'acqua  del  Lago,  cioè  buga  A  5  e  CaftelloB,  nel qual  piano, ò  fia 
diitanza  fri  una  Collina,  e  l'altra  li  pofla  in  alcun  tempofeavare,  apri- 
re Foffi,  Canali,  ò  altro,  che  potette  crefeere  sfoghi,  òefito dell'acqua 
più  delio  ftato  prefente ,  benché  in  minima  parte,  e  piccioli  Foffifoliti 
farfi  da  Contadini ,  e  Pefcatori . 
La  Fittola  al  num.  /.  mmp  fopra  è  longadi  vano  oncie  7  5.  alta  oncie 7; 
ed  un  terzo  mifura  di  pafletto . 
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i  jWtiro  che  trauersa-  /' 'alueo    dell' Arrorii        \     119 io,. Bocchette  Chiuse  di  muro 

f    Condotto  -nono  fatto  dall'Eco""' Casa  Orsini)    'fttj.  fìstola,  dell' Arrone  che  pepala,  l'uscita-  dell'Acqua. 

fi    Coniano    antico   dell'Acqua- Pauola/ j  "ft}. V '.    fistola,  hafia-  che  ficeue-  l'acqua-  diuertita    dall'antico 
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CAPITOLO    V. 


Ragioni  fer  le  quali  fi  rendeva  impraticabile  il 

Consulto  d'alcuni  Intendenti  nella 

fropofla  materia. 

N  primo  luogo  fi  è  il  non  havere  efaminata  la  divertiti  del 
pefo  dell'acqua  nuova,  diverfo  affatto  da  quella  dell'an- 
tica , 

In  fecondo ,  per  il  fcguito  fino  al  prefente  nella  condotta 
di  detta  acqua  nuova  fi  rende  imponibile  il  dar  pefo  nel- 
la Botte  eguale  a  quello  del  lago  per  infufficienza  della_, 
Velocità  di  vcrfa ,  che  procede  da  un  pefo  all'altro  nelfuo  genere;  Quindi 
fi  prova ,  che  la  velocità  caufa  il  pefo  più  fluente . 

Si  deve  diftinguere  la  qualità  dell'uno  ,  e  dell'altro  pefo,  perche  il  pefo  del 
lago  è  inferiore  per  l'efpulfiva  a  quello,  che  farebbe  nella  Botte  ,  attefo , 
che  il  pefo  del  lago  fi  può  quafi  intendere  pefo  d'acqua  ftagnante,  il  quale 
per  effer  quafi  orizontale  caufa  poca  velocità  ,  la  quale  è  quella ,  che  dà  il 
più ,  e  meno  fcarico  all'acque  ;  E  di  qui  chiaramente  fi  dimoftra,  che  il 
pefo  di  acqua  orizontalp  rlàmpnn  fluenza  di  quello,  ch'è  pendente. 

Viceverfa  il  pefo  della  Botte  farà  più  fluente  a  cagione  della  velocità  acqui- 
etata dal  declivio  del  Condotto,  ed  impulfo  della  corrente,  e  fedeltà  dell' 
acqua  Alfeatina  antica;  ed  èevidentiflimaprova,  che  il  pefo  della  Botte 
fia  più  fluente  di  quella  dellago. 

Devefi  auvertire,  che  lo  fcarico  dell'acque  non  dipende  totalmente  dallo 
sforo  più,  e  meno,  ma  dalla  velocità  maggiore,  ò  minore,  ò  qualità  di 
pefo,  fervendo  lo  sforo  per  iftromento  di  fverfare  la  quantità  dell'acque 
diverfe  regolate  da  egual  pefo ,  e  velocità;  EiTendo  dunque  l'Acqua  Al- 
featina di  maggior  fluenza  verificata  dalfuo  pefo  Veloce,cagionato  anche 
dal  declivio,  ed  Acquedotto. 

Viene  dunque  confiderata  anche  oltre  l'avantaggio  della  fluenza  la  dett'ac- 
qua  antica  Alfeatina  detta  Paola,  rifpetto  al  proprio  mantenimento  in_, 
quantità ,  mentre  efìendo  pafTati  tanti  fecoli  fempre  fi  è  fatta  vedere  fede- 
lifTima,  ed  anche  di  qualità  migliore  caufata  dalle  perfezzioni  delle  fue 
fcaturigini ,  maggiormente  per  la  cuftodia,  mediante  quelle  foftruzzio- 
ni,  cheTunifcono  ,  e  la  conducono,  in  modo,  che  il  Vifitatorepuò  con_, 
facilità  riconofeere  gli  accidenti  delle  deviazioni,  eprefentarliil  pronto 
rimedio. 

La  preefiftenza  della  detta  acqua  procede  prima  dalli  continui  fortumi ,  e 
forgivi,  riconofeiuta  tale  dal  pefo  della  propria  velocità ,  come  dall'ope- 
razioni fatte  nell'Acquedotto  al  Cafino  nella  ftrada  di  Civita-Vecchia^ , 
che  dopo  il  corfo  di  i2.anni  d'efperienze  fatte ,  fi  trovò,  che  nelli  tempi 
Autunnali,  fcarico  fempre  un  corpo  di  acqua  di  onde  76o.incirca  con  il 

con- 


continuo  molo  di  palmi  linone  un  quarto  veloce  cagionato  dalla  corrente, 

e  declivio  dell'Acquedotto  . 
Sì  che  Tempre  la  dett'acqua  vecchia  fi  deve  confiderare  con  il  proprio  pefo  » 

e  non  in  eguaglianza  dal  pefo  inferiore  del  lago. 
Oltre  poi ,  che  quei  materiali  di  legno,  e  modo  delle  Bocchette  non  erano 

abili  a  un  regolamento  ficuro  ,  e  durabile  per  la  permanenza  dell'intro- 

duzzione,  fìante ,  che  vogliono  elìcere  di  dure  pietre,  e  forti  muri. 

CAPITOLO    VI. 

Vifitd  fatta  ad)  18.  Acrile  1691.  al  Lago  di  Bracciano 
con  l'EmìJfario  nominato  Arrone . 

Condotto  antico ,  e  Fittola  nuova . 

I  trovò  dentro  il  Condotto  antico ,  che  vi  feorreva  l'acqua 
$&Z    vecchia  Alfeatina  di  palmi  due ,  e  un  quarto ,  conforme  al 
«    folito. 

Si  trovò  la  Fiftola  dell'acqua  nuova  del  Lago  in  fecco,  co- 
me anche  un  terzo  del  Condotto  del  Lago  alla  detta  Fi- 
I  itola. 

Cartello  dell'Imbocco  dentro  il  Lago. 

SI  trovorno  le  Bocche  del  detto  Cartello  dentro  il  Lago ,  che  fa  introito 
all'acqua,  con  folo  fette  onde  d'altezza  d'acqua ,  in  modo,  che  refta_, 
più  bafìa  dett'acqua  onde  cinque  al  piano  della  Fiftola  con  il  pefo,  che 
fverfa  quell'acqua  più,  ò  meno,quando  il  Lago  fia  alto,  come  fu  ne'tem- 
pi  addietro. 

;      CAPITOLO     VII. 

Bocchette  di  muro  per  regolare  l  Acqua  dell  Bmijf ano 
Arrone  -per  l'aizzamento  del  Lago . 

filtro varonfi  le  Bocchette  laterali  in  fecco  fopra  l'acqua  del 
Lago  palmi  due,  quando  nell'auge  dell'altezza  d'acqua,, 
fverfano  l'acqua  nell'Arronc. 

Si  trovò  la  bocca  dimezzo,  cherifiede  più  balla  del  piano 

delle  dette  due  laterali  palmi  uno  ,  e  un  fefto ,  con  folo 

onde  due  d'acqua  d'altezza,  che  feorreva  nella  latitudine, 

quando  quefta  nell'auge  dell'altezza  del  Lago  fverfava  al  piano  delie-, 

altre  . 

Fu  mifurata  alla  Mola  dell'Anguillara  tutta  l'acqua,  che  ufeiva  dalla  detta 

bocca  di  mezzo,  che  feorreva  peri' Arrone,  fino  alla  detta  Mola,  non^ 

oftan- 
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ottante  in  quel  pafìaggio  folte  augumentata  da  alcuni  piccioli  bollori ,  e 
lì  trovò  con  palmi  uno  ,  e  un  quarto  di  pefo  povero  d'acqua  . 

Fu  rifoluto,  che  la  propofizione  fatta  da  me  di  alzare  la  foglia  della  Boc- 
chetta di  mezzo  quafi  al  piano  dell'altre  due  Bocchette  per  imprigionare, 
e  coftituir  l'acqua  del  lago  in  altezza,  fi  efeguifle  ,  acciò  ne  i  tempi  di  fic- 
cità  non  habbia  a  reftare  totalmente  in  fecco  la  Fittola. 

Come  medelimamente  fu  anche  rifoluto,  che  navette  effetto  l'altra  mia_, 
propofizione  ,  cioè  ,  che  in  riguardo  della  fcarfezza  dell'acqua,  per  la_, 
Mola  trovata  povera  per  macinare,  di  fare  una  refolta  vicino  alla  detta., 
in  fupplemento  per  l'altra  diverfità  nel  Condotto  antico. 

E  così  fuifeguentemente  fu  rimediato  a  diverfi  difordini  caufati  dalla  poca 
efperienza  degl'Operanti ,  e  fu  ridotto  in  qualche  perfezzione  il  nomi- 
nato lago  di  Bracciano,  per  il  quale  hanno  faticato  tanti  Intendenti  di 
limile  Profeilìone . 

CAPITOLO    Vili. 

Altra  Vifita  fatta  fer  mifurare  li  Cafi  £  Acqua  ,  che 
[corrono  dentro  il  Lago  di  Bracciano . 

ì  28.  di  Novembre  i<?t)i;  e   nelli  giorni    fuffeguenti  fi 
mifurorno  li  qui  fottoferitti  Capi  d'acqua  perenne ,  che 
feorrono  nel  detto  lago  di  Bracciano. 
Acqua  di  Bocca  di  Lupo  con  palmi  uno,  e  un_, 
quarto  di  pefo,  fi  trovò  efiere  il  di  29. detto  onc.     64. 
Acqua  della  Fiora,  che  ferve  per  macinare  alla_, 
Mola  di  Bracciano,  ed  ufo  degli  Edifìcij  da  oglio  fi  trovò  con  pal- 
mi uno,  e  un  quarto  di  pefo  onc.   285. 
Acqua  della  vigna  di  Venere  fi  trovò  con  palmi  uno  ,  e  un  quarto 

di  pefo ,  che  macina  la  medefima  con  refolta  onc.  1 00. 

Acqua  della  Mola  di  Vigarello  fi  trovò  in  palmi  uno ,  e  un  quarto 

di  pefo  onc.   no. 

Acque  di  cinque  Rivi  piccioli  in  altri  luoghi  intorno  al  lago  con- 
fidenti onc.     50. 


In  tutto  fi  trovorno     onc.  610. 

Siche  nel  prefente  mefe  di  Novembre  1691.  fi  è  trovato  eiTere  alimentato 
il  lago  di  oncic  61  o.  di  acqua ,  come  fopra ,  due  parti  delle  quali  davano 
il  moto  a  due  delle  fopradette  Mole . 


Bb 


Adì 


Adi  30.  Settembre  1 6pz. 

FUrono  mifurati  di  nuovo  li  fopradetti  capi  d'acqua  con  il  fo- 
lito  pefo  veloce ,  e  fi  trovorno  della  qui  lotto  quantità  . 
Acqua  di  Bocca  di  Lupo  con  palmi  uno  ,  e  un  quarto  di  pe- 
fo onc.     90. 
Acqua  della  Fiora  con  palmo  uno,  e  un  quarto  di  pefo      onc.   530. 
Acqua  della  Vigna  di  Venere  onc.    133. 
Acqua  della  Mola  di  Vigarello                                                onc.   147. 
Acqua  di  cinque  piccioli  Rivi  confiderati  per                      onc.     70. 

Sommano  in  tutto    onc.  79 o. 

Siche  raguagliata  la  prima  mifura  dioncietfio.  con  l'altra  di  790.  in_ 
circa,  dà  una  fomma  raguagliata  di  oncic  700.  in  circa  generalmen- 
te negl'anni  giutiamente  temperati . 


/ 
CAPI- 


CAPITOLO    ULTIMO. 


ÌP5 


Ccotì,  ò  cortefe  Lettore  ,  raccolto  in  quefto  breve  Volu- 
me quanto  è  fiato  da  meollervato  per  il  corfo  di  moki 
anni  nella  conduttura  dell'Acqua  ,  ed  anche  intorno  a 
molte  fueefperienze,  le  quali  per  beneficio  publico  ,  e 
per  communicarlea'Saggi  le  ho  fatte  delincare,  e  qui  an- 
tecedentemente porre  s  come  haverai  offervato. 

Circa  poi  l'ordine  ,  ò  tefìitura  dell'Opera  ho  cercato  di  farla  più  aggiuntata , 
che  fia  poflibile ,  ne  per  ciò  fare  ho  rifparmiato  a  fatica  veruna ,  la  quale 
habbia  ftimata  intorno  a  ciò  necerTaria,  ed  opportuna  j  E  fé  nella  dicitu- 
ra y  ò  itile  non  ritroverai  quella  pulitezza  di  fcrivere,  che  forfè  da  tè  fi 
defìdera,  ricordati >  ch'io  non  fò  profefTione  di  lingua  ,  e  poi  trattandoli 
di  materie  feientifiche,  e  precettive  fono  ftato  coftretto  ad  ufare  termini , 
e  vocaboli  proprii,  i  quali  hanno  forza  di  più  dilucidare  l'intendimento 
di  chi  legge  j  Anzi  fappi  di  più,  che  io  nelle  mie  Opere  vado  più  tolto 
cercando  l'utile  del  Lettore ,  che  il  diletto ,  parendomi  di  gran  lunga  più 
proficuo  il  primo  ,  che  il  fecondo  , 

Se  inoltrerai  pertanto  gradimento  di  quefto  Trattato ,  ilqualeperfefterTo  è 
utili  filmo  mi  darai  animo  di  publicare  alcune  altre  Opere,  le  quali  tengo 
in  pronto  ,  e  tutte  fon  dirette  ad  un  giovamento,  che  fempre  ho  per  feo- 
po,  e  per  fermo  fegno  in  fimili  virtuofe  operazioni . 

Ne  credere  ,  che  io  attenda  da  ciò  ,  ò  gloria ,  ò  honore ,  poiché  ferve  il  tutto 
per  mio  ftudiofo  divertimento,  tolto  dall'ore,  che  mi  tengono  occupato 
nelle  materie  della  mia  ProfefTione  ,  la  quale  benché  mi  conceda  pochif- 
fìmo  tempo  per  attendere  ad  altro ,  con  tutto  ciò  quel  poco  lo  confacro , 
e  lo  fpendo  in  comporre  qualche  volume ,  che  fia  di  utile  a'  Studiofi ,  ed 
a  me  d'efercizio,  non  potendo  fpendere  un  fol  momento  nell'ozio,  mio 
capitalismo  nemico. 

Quefti  fono  i  miei  fentimenti  i  quali  per  ultimo  mi  èparfo  d'uopo  di  fve- 
larti,  prima  per  palefar  ti  il  mio  interno  ,  e  poi  per  darti  notizia  di  quello, 
che  intendo  di  operare  ^  Se  a  tè  piacerà  di  aggradirli  3  come  fpero  ,  mi  fer- 
vimi di  fomento,  come  dilli  ,  acciò  ti  ferva  con  altri  Libri  di  utile  ,  e  di- 
lettevole materia,  i  quali  pure  fi  faranno  quanto  prima,  a  Dio  piacendo, 
oggetti  della  tua  cortefìa,  'e  del  tuo  purgato  intendimento  ;  Mentre  io 
doppo  quefto  Trattato  mi  dò  all'intiera  perfezzione  di  efli  per  publicarli 
alla  luce  delle  Stampe,  del  che  mi  rende  ardito  la  benignità  de'Dotti,  con 
preftar  qualche  ftima  alle  mie  debolezze . 


Bb 


L'Opere 


IfXJ 

L'Opere,  che  fino  ad  ora  fono  ufcite  alla  luce,  fono  : 

II  Libro  Vaticano  ,  nel  quale  fi  deferire  tutto  il  Tempo ,  coylj 

tutte  le  antichità  di  EJfo ,  con  Difègni . 
Il  Libro  del  Adonte  Citatorio  ,  nel  quale  fi  deferii  e  tutto  lo  fiato 

antico ,  e  moderno  di  EJfo,  con  Difegni . 
L  Acqua  di  Bracciano  in  occafione  di  alcune  liti  inferita  nella.* 

prefente  Opera . 
"Difcorfofopra  l'Inondazioni  del Tevere  antiche ,  e  moderne;  e 

deltinfuffifienza  della  Pajfonata  a  Papa  Giulio  . 
Ilprefent e  Trattato  dell  Acque  Correnti, 

L'altre  poi ,  che  tengo  di  già  in  pronto ,  fono  : 

//  Libro  della  Tofcana  antica ,  con  la  narrativa  della  Condut- 
tura dell Acqua  Trapana  in  Civita-Vecchia. 

LIfioria  dell  Anfiteatro ,  e  di  tutti  Teatri  antichi ,  e  loro  ma- 
gnificenze ,  con  i  Difègni,  &c. 

Alcune  altre  fé  ne  ftanno  perfèzzionando ,  delle  quali  » 
per  non  effer  compite ,  fé  ne  tace  la  notizia . 


FINE. 


INDI- 


INDICE 

Delle  cofe  più  notabili  >  che  nel  prefente  Trattato 

fi  contengono . 


A 


Cqua  dominata  dal   Fuoco, 

pag.z. 

Circonda  la  Terra  ,  6. 

E  di  figura  rotonda ,  iui, 

E  fcacciata  dal  Mare ,  iui. 

Cerca  per  fua  natura  di  torna- 
re al  Mare ,  itti . 

Sue  origini,  iui . 

E  fuperiore  alla  Terra  in  gra- 
vità) 7. 

E  opinione  ricuiata, iui. 

Ragioni  della  fua  gravezza»,  % 
7.8. 

E  denfa  tiui. 

Si  trasfonde  per  li  meati  della 
Terra, 9.  *- 

Deriva  dal  Mare,  9. 

E  attratta  dal  calore  del  Sole  > 
11. 

E  condenfata  dall'Aria  ,11. 

Come  vada  nelle  cime  de'Mon- 

ti ,  13- 

Come  vada  da  un  Monte  ali* 
altro,  13. 

Modo  di  ella  conduttura,  iui- 

Suoi  allacciamenti,  14. 

Sua  eftenfione  %iui . 

Suoi  ricettacoli,  15. 

Offervazioni  per  la  fua  {labi- 
lità ,  1 6". 

Può  effere  accrefeiuta  dalle» 
pioggiejitf. 

Suoi  Bullori,  17. 

Modo  di  condottarla ,  1 8. 

Prova  di  elfo  modo,  18.19. 

Sua  trapelazione  dannofa ,  2,1. 


Variazione  nel  mifurarla ,  27. 

Dalla  velocità  dipende  la  dif- 
ferenza nella  mifura,  iui. 

Nella  larghezza  cala  di  velo- 
cità, 33. 

Ha  più  velocità  nel  fondo  ,  che 
nel  mezzo,  34. 

Se  s'alza  di  corpo  trattiene  la 
velocità, 3  5. 

Se  ha  ripienezza  nel  declivio , 
trattiene  la  velocità  ,  37. 

Se  ha  maggior  larghezza  cala 
di  velocità ,  ecrefee  di  corpo, 

Altra  Efperienza,  41» 

Unendoli  la  velocità  fi  ritar- 
da, 43. 

Regola  di  ciò,  44. 

Sue  diverfioni,45. 

Come  cala  di  quantità,  altez- 
za^ velocità,  iui» 

Se  vien  bevuta  dagl'Acque- 
dotti medelìmamente  cala_,> 

47- 
Sue  bocche  da  dividerli ,  49. 

Come  per  lei  fi  coftruifeono  le 

Fiftole,Condotti,ed  altro,49. 
Come  beva  in  egual  diftanza 

dal  bollore  ,51. 
Come  foggiacela  allibevimen- 

ti  delle  Fittole ,  59. 
Pregiudizi  quando  è  bevuta 

fra  unaFiftola,6"5. 
Come  varia  ne'bevimenti,  69* 
S  uo  pelo  forzato  ,71. 
Forza  della  fua  attrazz.ione,7  5  • 

Suoi 


Suoi  corpi  uniti ,  tui. 

Se  cala  di  corpo  crefce  di  velo-* 


cita,/«/. 


Unita  s*aflottiglia  di  corpo,  e 
crefce  di  velocità  ,  7  6. 

Dov'è  più  veloce  nel  canale., 
più,  ò  meno  pendente,  77. 

Quando  è  corrente  crefce  di 
corpo ,  e  cala  di  velocita,  79. 

Orizontale ,  ò  (lagnante  ,83. 

Se  acquifta  velocità  ,  cala  di 
corpo ,  itti , 

Sua  fuperficie  3  89. 

Quale  fia,  itti. 

E  unita  con  la  regione  dell'A- 
ria ,  itti . 

Sua  fuperficie  immobile  quale 
fia,93. 

La  fuperiore  va  nell'inferiore , 
94. 

Se  ha  maggiore ,  ò  minor  de- 
clivio fi  eguaglia  di  velocità , 

99. 

Sua  altezza  di  corpo  cofa  ope- 
ri, IOI. 

Come  fi  prema  sfericamente , 
105. 

S'è  in  precipizio  libero  è  egua- 
le ali 'incondottata  di  veloci- 
tà, 107. 

S'è  incondottata  ha  più  veloci- 
tà nel  fine,  109. 

S'eguaglia  di  velocita  fé  ha  mag. 
giore  ,  ò  minore  altezza  di 
corpo,  in. 

Effetto  s'è  fopra  un  Ietto  pen- 
dente, 113. 

Acquifta  la  velocità  nel  decli- 
vio, 115. 

Vien  convertita  in  Aria  dal 
Fuoco, 117. 

Parte  d'efla  in  quant'Aria  fi  ri- 
folva,n8. 

Jlinchiufa  in  Vafi  come  abbia 
luogo  dall'aria,  121. 


Softenuta  dall'aria  in  "qualfi Vo- 
glia altezza,  123. 

Altra  prova  di  ciò ,  1 2  5  i 

Intermiffione  dell'aria  con  le 
fue  canne,  129. 

Suoi  giochi  unita  con  l'aria_,, 

130. 

Non  ftima  inegualità  di  let- 
to, 131. 

Unita  col  Fuoco  rarefa  l'Aria, 

133- 
Suo  pefo  rarefa  l'Aria ,  135. 

Sua  fuperficie  quale  fia  ,  137. 

Quanto  farà  il  fuo  corpo  tanto 

darà  compreiììone  all'Aria , 

I3S>» 

Come  attrae  l'aria  ne'Vafi,i  43 

Non  efee  da' Vafi  fé  non  v'en- 
tra l'Aria,  145. 

Suoi  perpendicoli,  147. 

Quando  è  immobile  ,151. 

Non  inganna,  né  wuVcffct* 
ingannata,  153. 

Come  s'agguagli  d'altezza,!  5  5 

Se  incondottata  ha  due  fuper- 
ficie, 159* 

Machina  per  alzarla,  161. 

Come  s'attrae  dalla  fuperficie 
inferiore  alla  fuperiore  ,  1 63 . 
I&j. 

Come  s'alzi  fenza  motore,  1 6  5 . 

Quant'operi  in  lei  l'efpulfione, 
167. 

Sua  Machina  doppia,/»/ . 

Suo  moto  continuo  in  voltar 
la  chiave,  171. 

Da  che  derivi  il  fuo  fcarico , 

191. 

Acqua  Alfeatina ,  e  fua  mifura,  3  2. 

Detta  Paola,  179. 

Se  fia  quella  di  Bracciano,  21. 

Varie  difpute  fopra  ciò ,  ini. 

Suo  condotto,  21.24. 
Acqua  Marzia,  e  fuo  condotto  ,  itti. 
Acqua  Claudia,  e  fuo  condotto ,  itti . 

Acqua 


Acqua  Paola,  24. 

Suo  Architetto,  180. 

Suo  riconofcimento,  1 85. 

Sue  oncie  per  la  Fontana  di 
S.Pietro,  itti . 

Suagiufta  quantità,  itti. 
Acqua  Sifta ,  e  Urbana ,  3  o. 

Loro  mifure ,  luì . 

Preefiftenza  di  effe,  191. 
Acqua  Felice,  e  Vergine,  53. 

Loro  sfori  per  li  bevimcnti , 
mi  . 
Acqua  Claudia  ,  e  Vergine,  54; 

Loro  mifure,  ini. 
Acqua  di  Bracciano  imboccata,  84. 

Efperienza  nella  fua  mifura, 
ini . 

Suaintroduzzione,  179. 

Diretta  dall'Autore,  179. 

Variazione  delfuofcarico,i  80 

Vedi  Lago  di  'Bracciano . 
Acqua  Nuova,  iR<T- 

Suadivifione,/W. 

Sue  varie  mifure  ,  iui . 

Quantità  delle  fue  oncie,  iui . 
Acqua  di  Bocca  di  Lupo  ,193. 

Della  Fiora,  iui  » 

Della  Vigna  di  Venere, iui. 

Di  cinque  Rivi ,  iui . 

Mifure  delle  dette  acque,  194. 
Acqueo  umido  dell'Aria, 4. 
Acquedotto.  Vedi  Condotto. 
Allacciamenti  dell'acque,  14. 

Loro  regola,  iui. 

Inventori,  e  Maeftri  di  effi  i 
Romani  ,iui. 

Otto  Precetti  di  effi,  1  5. 

Loro  Muri,/W. 

LoroDifegno,  17. 

Efperienza  di  effi ,  iui  • 
Ambulazioncne'Condotti,  21. 
Animella  della  Machina  perii  moto, 
21. 

Sua  dichiarazione,  173.  174. 
176". 


Suo  moto,  173. 174.175. 
Archimede,  efuofentimento,  7. 
Architrave  della  Fittola,  185. 
Archi  de'Condotti,  24. 

Loro  coftruzzione ,  iui . 
Architetti,  e  Ingegnieri,  179. 
Ariftotile ,  e  fuo  parere ,  7. 
Aria  elemento  più  neceffario,  1. 

Contenuto  nella  Terra,  iui. 

E  fuperiore  all'acqua ,  iui . 

E  fuperiore  alla  terra, iui. 

E  meno  greve  d'ambe  due ,  iui. 

E  dominata  dal  Fuoco ,  2. 

Suo  umido,  4. 

Perche  fia leggiera,  8. 

Si  rarefa  con  il  Fuoco  ,117. 

Altra  Prova,  119* 

Non  dà  luogo  fé  non  fcambie- 
volmente  all'acqua  ,121. 

Softiene  l'acqua  a  qualfivoglia 
altezza,  123. 

Oficrvatrice  della  fua  natura , 
iui . 

Altra  prova  di  ciò,  125. 

Intermefla  nellecanne  penden- 
ti, 129* 

Come  fi  conduca  in  qualfivo- 
glia gioco,  130. 

Suoi  giochi,  iui. 

Sua  rarefazione  dell'acqua  ,  e 
del  Fuoco,  133. 

Suoi  effetti,  iui  • 

Si  rarefa  col  pefo  dell'acqua , 

135. 
Quanta  comprefltone  porti . 

136". 

Rinchiufa  ne'Vafi  qual  com- 
preflìone  averà  ,139. 

Può  effer  comune  a  diverfi  va- 
fi,  141. 

Com'è  attratta  dall'acqua  ne* 

vafi, 143. 

Entra  ne* vali  quand'efee  l'ac- 
qua, 145. 

Com- 


Communica    co*  perpendicoli  Bolla  di  Paolo  Quinto  per  il  lago 

dell'acqua,  147.  di  Bracciano,  181. 

Unita  con  i  corpi  dell'acqua,  Bracci  de'Condotti,  e 7. 

15  5*  Bullori  dell'acqua ,  e  loro  diftanza , 
Quanto  polli  la  fua  rarefazzio-  1 7. 

ne,  155. 
Arrone  Emiliano,  179.  C 

Situazione  della  fua  Fittola, 

186.  /"">Anna  piegata ,  e  fua  forza  per 

Atrazzionc  dell'acqua  per  mezzo  de'  y_j  l'attrazzione,  73. 

Sifoni,  e  canne  piegate,  73.  Canali ,  e  loro  fottruzzione ,  49. 
74*  Più,  ò  meno  pendenti,  77. 

Velocità  di  ella  eguale  all'efpul.  Canne  di  piombo  per  i  condotti,  25. 
fione ,  1  27.  Canna  pendente  della  Fittola  , 

Sua  dichiarazione,  131.  65. 

Come  venga  alterata  dalli  Tu-  Capi  d'acqua  del  lago'di  Bracciano , 
bi,i3i.  193. 

Autore ,  deputato  per  la  buona  con-  Cartello  dell'imbocco  dentro  il  lago, 
dotta  dell'acqua   di  Braccia-  192. 

no,  179.  P.Caftelli citato  ,181. 
Sua  Intelligenza  circa  la  velo-  Nel  mifurar  l'acqua  corrente, 

cita  dell'acqua  ,181.  ^  8 

Sua  Scrittura  per  l'acqua  di  Cafino  al  Pidocchio,  185. 

Bracciano,  ;W.  CafTetta  della  Fittola,  6*5. 

Chirografo  di  Clemente  Decimo, 
B  per  l' acqua  di  Bracciano  , 

179. 

BEvimentiperl,acqua,53.  Chiave  per  l'acqua,  itfi. 
Loro  differenti  modi  per  beve-  Come  fi  vada  volgendo,  168. 

re,  57-  Sua  dichiarazione,  1 69. 

Variazione  di  efìì,  69.  Suo  moto  continuo,  171. 

Procedono  dal  pefo  574.  Monfignor  Ciampini  lodato,  1 79. 

Cav.Bernini  chiamato  per  la  Fonta-  Cinque  Ri  vi ,  193- 

na  di  S.Pietro,  179.  Compreflìone  dell'aria,  1  36. 
Bocchette  per  i'Arrone,  192.  Quanta  fia  fé  l'aria  è  chiufa  ne5 

Bocca  di  Lupo,  193.  vafi,  139. 

Bonamici  riprefo,7.  Comporto  di  terra ,  e  d'aria ,  7. 

Botte  sferica  dà  più  giufta  diftribu-  Corpi  de* vafi  dell'acque,  151. 

zione,  52.  Corpo  d'aria  quanta  rarefazzione_ 
Botti  dell'acque,  e  loro  foftruzzio-  porti.  134. 

ni ,  49.  Corpi  d'acqua  uniti,  75. 

Botte  di  Montecavallo/50.  Corpigrevi  tendono  al  centro,  1. 

Coftrutta  quadra ,  iuì .  Corpo  acqueo  rotondo  ,13. 

Botte  di  divifione,  185.  Condotto  Alfeatino,  e  fua  efperien- 

za 


za  nel  mifurarvi  l'acqua ,  3  2. 
Antico  nel  lago  di  Bracciano, 

Condotti,  e  come  fi  mifurino,  18. 
Diligenze  néceflarie  intorno 
ad  effi  j  20. 

Loro  coftruzzione ,  iui . 
Scarpe ,  ò  piedi  di  effi ,  2  r. 
Pennelli,  ò  Barbacani  di  effi, 

21. 
Materia  per  formarli,  /W. 
D'Ottaviano  Augufto ,  ini . 
Ambulazione  in  effi ,  iui. 
Loro  Vifitatori,e  Curatori,  iui» 
Reali,  e  magnifici ,  itti . 
Dell'acqua  Marzia ,  itti. 
Di  Claudio,/'»/. 
Dell'Alfeatina,/W. 
Sfogatori  di  effi ,  24. 
Torrini  de'Condotti ,  iui. 
Archi  d'elfi ,  iui . 
Dell'Acqua  Paola ,  **« 
Fatti  di  piombo ,  25. 
Efalo  in  effi  per  ì  Venti ,  iui. 
Condotti,  e  loro  foftruzzione, 

4P*. 
Vafchettedieffi,  50. 

Bracci  di  effi ,  6j. 

Di  retto  declivio  da  un  termine 

all'altro,  81. 

VedtFiflola. 
Condotto  nuovo  della  Cafa  Orfini, 

188. 
Condotto  Alfeatino  antico,  iui. 
Condotto  per  l'acqua  dell'Arrone , 

iui . 
Condotto  traverfale  per  l'acqua  di 

Bracciano,  18  li 
Contini  Architetto,  175?. 180 


Diverfioni  dell'acque ,  4  5, 
Divisone  dell'acque  vecchie  perii 

Jago  di  Bracciano,  180*. 
Divifione  dell'acqua  nuova 3  iui. 


E 


n 


D 

Enfità  caufa  gravezza,  8» 
Difcorfo  delle  Galleggianti 
citato ,  7. 


Lemènti,  e  loro  quantità  >  I. 
Compongono  il  Mondo,  ini* 
Loro  quiete ,  e  pace,  iui, 
Oflervanza  de'loro  termini , 

iui  • 
Li  men  grevi  cedono  alli  più 

grevi ,  itti. 
Il  più  greve  di  tutti  quale  fìa>3. 
EmifTario  Arrone,  170. 
Errori  di  alcuni  Intendenti,  19U 
Efperienza  dell  acqua,  179. 
Efpulfione  eguale  alla  velocità  dell' 
attrazzione ,  1 27. 
Sua  dichiarazione,  i$t* 
Qual  fia  di  profondità  raglia- 

gliata,/'»/. 
Sua  forza,  iGjl 
Efalazioni  colà  operino  nella  Ter» 

ra,5. 
Euclide  citato,  80. 


Fiume  dell'Arrone,  i8p» 
Fiumi ,  e  loro  generazione  , 

11. 
Non  efTervcro  generarli  dall' 
acque  piovane ,  12. 
Fittola  di  Macigno  per  il  lago  di 
Bracciano,  182.183. 
Suamtfura,  184. 
Fittole ,  e  lor  fìtuazione ,  47.48  • 
Vedi  Condotta . 
Loro  pregiudizi,  iui. 
Come  fi  cottruifeono ,  40. 
Loro  diftanza  dal  bullo  re,  50. 
Come  operino  nel  bevimcnto 
dell'acqua,  51.52. 
Ce  Come 


Come  fi  coftituifcano  per  la_, 
media  proporzionale  ,55.    <1 

Modo  d'ingrandirle ,  5  5. 5  6. 

Situate  irregolatamente  come 
bevono, 57. 

Modo  di  fituarle  per  il  bevi- 
mento,/W. 

Tonde,  e  quadre,  e  lor  diffe- 
renza, 59. 

Chi  di  loro  beva  più,  59. 

Le  quadre  fono  imperfette-, , 
€U 

Pofizione  regolare  d'eflc,  iui'. 

Pregiudizii  nella  loro  pofizio- 
ne ,  6$ . 

Efperienza  di  ciò ,  64. 

Pregiudizii  nel  bevimento  fra 
di  loro,  55. 

Come  variano  nel  bevere_, , 
69. 

S'è  eguale ,  fé  ne  ricava  difu- 
gual  bevimento,  46.71. 
Fontana  nella  Piazza  di  SanPetro, 
179. 

Sua  quantità  d'acqua ,  itti. 

Sua  fofpenfione,/W. 
Fatta  dal  Bernini ,  iui. 
Fonti,  e  loro  origini,  1 2. 

Non   fi  producono  dall'acque 

piovane,  12. 
Frontino   citato  negl'Acquedotti  , 

22. 
Citato  per  l'acque  ,181. 
FuocoèfuperioreairÀria,airAcqua, 

ed  alla  Terra ,  2. 
E  men  greve  di  tutti  gli  altri 

Elementi,/»/'. 
Domina  l'aria ,  e  l'acqua ,  itti. 
Perche  fia  leggiero ,  8. 
Rarefa,  e  comprime  l'aria_», 

117. 
Altra  prova,  119. 
Con  l'acqua  rarefa  l'aria,  133. 


G 


GAlileo  Galilei  citato,  7, 
Sua  difputa  col  Bonamici 
iui . 
Giochi  dell'aria  ,130. 


INtroduzzione  dell'acqua  nel  lago 
di  Bracciano,  179. 
Operazioni  per  ciò,  iui . 
Intermiflìone  dell'aria  nelle  canne_. 

pendenti,  129. 
Interrimenti ,  e  lor  fpurgazionc^  , 

Ingegnieri,  e  Architetti,  179* 
Ipotefi  del  lago  di  Bracciano  ,185. 


L 


Ago  Ji  Bracciano  «  poi  Sabati- 
no, 21. 

Se  habbia  l'acqua  Alfeatina  , 
iui . 
Introduzzione  dell*  acqua_  , 

179. 
Efperienza   della  fua  acqua , 

iui  . 

Suo  Chirografo,/»/'. 
Sollevamento  di  elio  ,180. 
Suo  fcarico  accidentale,  i8q. 
Sua  pretefa  quantità  di  acqua, 

181. 
Variazione  della  fua  acqua  nel 

pefo,  iui. 
Ragioni  della  mancanza  dell* 

acqua  ,  iui . 
Mancanza  della  fua   acqua  , 

iui . 
Suo  condotto  traverfale,  iui. 
Vera  quantità  della  fua  acqua, 

182. 
Mifura  della  fua  acqua  ,  182. 

184. 

Sua 


Sua  Fittola  di  Macigno,  182. 
183. 

Sua  elevazione ,  itti. 

Suo  giufto  fverfamcnto,  iui. 

Varie mifure  dell'acqua,  185* 

Sualpotefi,  iui. 

Suoi  Ponti,  ini. 

Sua  divifione  dell'acque  nuo- 
va, e  vecchia,  18 6. 

Spartimento  delle  fue  oncie_, , 
187. 

Quante  per  la  Cafa  di  Braccia- 
no, itti.  ■ 

Quante  per  la  Rever.Camera , 
iui. 

Quante  per  la  Fontana  di  S.Pie- 
tro ,  fui . 

Softruzzioni  principali  fatte_, 
per  elio,  188. 

Altre  operazioni  per  il  fuo  ag- 
giuftamento,  189. 

Sun  vifìf-a  ,  x  Ol- 

Suo  Condotto  antico ,  iui . 

Sua  Fittola,  iui. 

Caftello  dentro  etto,/»/. 

Altra  fua  vili  ta,  193. 

Suoi  capi  d'acqua,  iui. 
Letto  ineguale  dell'acqua  ,131. 
Letti  pendenti  dell'acqua,  113. 

Declivio  di  effi,  1 1  5. 
Livello  ,15. 

Sua  fituazioneJ/«i . 
Luogo  per  la  Fittola  del  Lago  di 
Bracciano,  188. 

M 

M  Achina  femplice  d'alzar  l'ac- 
qua, 161. 
Altezz  a  del  fuo  perpendicolo , 

153. 
Sua  animella  per  il  moto,  1 65, 
Sua  chiave ,  1  69. 
Machina  doppia  per  l'acqua ,  1 67. 
Sua  chiave,  169. 


Maflfei  citato  nella  fua  Scala  natura- 
le, 5. 
Sue  ragioni,  5. 
Mare  caufa  le  fcaturigini  fot  terra- 
nee, 4. 
Mare  fcaccia  l'acque,  che  fono  fopra 
la  Terra,  6. 
E  di  fuperficie  sferica ,  iui. 
Suo  letto  di  forma  ineguale,  7. 
Più  alto  della  Terra ,  9. 
Sua  figura,  io. 
Materia  di  fare  i  Condotti ,  2  t  . 
Mifura  dell'acque  correnti,  27. 
Sua  difficultà,/W. 
Variazione  in  etta,/»/. 
Velocità  fé  caufa  differenza  , 

iui. 
Notizie  di  ella ,  28. 
Prove  diefla,  28. 
Efperienza,  29.30. 
Dell'Acqua  Sitta,  e  Urbana, 

30. 
Maggiore,  dov'è  la  velocità 
minore,  3  1. 

Minore,  ov'è  maggiore  la  ve- 
locità ,  iui . 
Origine  di  varii  errori,  ini, 
Efperienza  di  ciò ,  3  2. 
Di  eflafìnoa,  48. 
Dell'Acqua  di  Bracciano  ,  84. 
Efperienza,  iui . 
MifuradellaFiftoladelLagodiBracv 

ciano,  184. 
Mifura  dell'acqua  del  Lago  di  Brac- 
ciano, 182.  184. 
Mifure  di  diverfe  acque,  183. 
Mifure  dell'acqua  Paola,  r  84. 
Mifura  al  Cafino  al  Pidocchio,  185. 
Mifure  varie,  iui. 

Mondo  comporto  de' quattro  Ele- 
menti, 1. 
Monti,  e  loro  produzzione  ì  5. 
Inferiori  al  Mare,  9: 
Apparentemente  più'  alti  del 
Mare,/W. 
C  e   2  Tcn- 


Tendono  al  centro ,  p. 

Come  il  Mare  vi  trafmettaj 
l'acque,  13. 

Prova  di  ciò  con  il  Difegno , 
itti . 

Come  vi  fi  condotti  l'acqua,i  8, 
Mola  dell' Anguillara,  192. 
Mola  di  B  Tacciano ,  1 9  3 . 
Mola  di  Vigarello ,  itti . 
Molini  nel  Giannicolo,  181. 

Loro  infuffiftenza ,  iui* 
Moto  continuo  della  Chiave,  171, 
Moto  dell'Animella ,  173.17(5". 
Muri  per  gli  allacciamenti,  15. 
Muro  traverfale  dcll'Arrone  ,  180. 
Muro ,  che  ferve  d'EmuTario  al  lago 

di  Bracciano,  188. 
Muro,  che  tra vcrfa  il  Fiume,  itti* 


N 


N 

Atura  madre  delle  cofe ,  1 4. 
Ninfa  Fiume, 79. 

o 


Suo  errore,  179.180. 
Sua  ordinazione  ,180* 
Architetto  dell'acqua  Paola , 
180. 
Perizia  mai  fottofcritta  da  gl'Inten- 
denti, 181. 
Perpendicoli  dell'acqua ,  147. 
Pennelli,  ò  Barbacani  degli  Acque- 
dotti, 21. 
Pefo  forzato  dell'acqua,  71. 
Pefo  dell'acqua  rarefi  l'aria,  135. 
Piedi  degli  Acquedotti ,  21 . 
Portatore  fiume,  79. 
Pofizione  regolare  delle  Fittole,  6U 
Pozzo  della  Torretta,  181.  189. 
Ponte  della  Torretta  ,185.1 89. 
DeH'Anguillara,i85. 
Di  Galera,  itti. 
Di  Civita- Vecchia ,  itti . 
Pregiudiziidelle  Fiftole  quando  fono 
mal  fituate,  63. 


ONcie  dell'acque,  come  dette, 
53- 
Opinioni  di  varii  Filofofi  fopra  la 

produzzione  de'Monti,e  del- 
le Valli,  5. 

Opera  Vaticana  citata,  21. 

Origini  dell'acque,  6. 

Orologio  a  pendolo,  80. 

OiTervazioni  per  la  {labilità  dell'ac- 
qua, 16. 

Ottaviano  Augufto,  e  fuoi  Condot- , 
ti,  21. 


P  Alle  galleggianti,  80. 
Pantano  de'Griffi,  30. 
Fra  Paglia  Architetto  della  Cafa  Or- 
lini,  179. 


q: 


narii,  che  fimo,  181. 

R 


RArità  caufa  leggerezza  .  8. 
Rarefazzione  dell'Aria  com- 
presa dal  Fuoco,  e  dall'acqua, 

133. 
Suo  potere,  1  56". 

Da  lei  dipende  l'eguaglianza , 
itti . 
Ricettacoli  dell'acque,  15. 

Suoi  Sfori,  17. 
Ripercotimento  dell'Aria,  108. 

Ritarda  la  velocità,  ini . 
Romani  maeftri  degli  allacciamenti 
'    dell'acque,  14. 


Saba- 


s 


Abatino  poi  Lago  di  Braccia- 


no, 21. 


Scarico  dell'acqua,  191. 

D'onde  dipenda ,  itti . 
Scala  naturale  del  Maffei  citata,  5. 
Scaturigini ,  e  loro  umazione,  4. 

Vanno  fcorrendo  {otterrà ,  1 4. 

Recognizione  di  effe,  1 5. 
P.Schinardi  lodato ,  8  o. 
Scienze ,  che  procedono  per  dimo- 

ftrazioni,i33. 
Scarpe  degli  Acquedotti  ,21. 
Sezza,e  Scrmoneta,79. 

Differenze  d'effe  per  Tacque , 
itti* 
Sfiatatori  ne'Condotti,  25. 

Loro  fituazione  ,  iuì  . 
Sfogatorinclli  Condotti,  24. 
Sfori,  e  loro  foftruzione,  49. 

Vedi  Fijìola. 
Quando  fono  eguali  han  dile- 
guai bevimento,7i. 
Sifone  detto  canna  pendente,  6j. 
Forza  della  fu  a  attrazzione  , 

75- 

Situazione  della  Fittola  dell'  Arro- 

ne,  i8<5". 
Sole  col  fuo calore  attrae  l'acque,  1 1 . 
Superfìcie  delli  Vafi  dell'acqua,  1 5  2. 
Superficie  dell'acqua  quale  lìa,  89. 

137- 

Giace  fra  le  fuc  fponde,  9 1  • 

L'immobile  quale  fia,  $$• 

Sua  dichiarazione,  94. 

Se  fono  in  diverfi  piani  fi  de- 
vono unire,  95. 

Come  venghi  a  calare  ,103. 

Sua  diftanza  per  la  velocità  , 
132. 

Unita  con  la  regione  dell'aria , 

137- 


TErra  ha  per  fuperiore  il  Fuoco, 
come  men  greve  ,  2. 
Elemento  più  greve  di  tutti,  3 . 
Pofta  più  vicina  al  centro,/»/ . 
Sua  compofizione,  itti. 
E  di  forma  ineguale ,  itti . 
Suo  corpo  fcofcefo  ,  e  difegua- 

le  tini. 
Attrae  l'umido  dal  Sole ,  4. 
Sue  vene,  ini . 
Perche  fi  abbaffa  in  Valli  ,  ò 

s'inalza  in  Monti ,  5. 
E  di  figura  rotonda ,  6. 
Perche  fia  più  leggiera  dell'ac- 
qua, 8. 
Torrini  ne'Condotti ,  24. 
Torrenti,  e  loro  generazione,  11. 
Torretta ,  e  fuo  Pozzo,  181. 
Trapelazioni  dell'acqua,  11. 
Tubi,  e  come  alterino  la  velocita,  e 
Pattrazzione,  132. 


VAlle  di  Subiaco,  24. 
Valli,  e  loro  produzzione,  5. 
Vapori cofa  operano  nella  Terra,  5. 

Sono  tirati  alla  concavità ,  1  2. 
Vafi  ,  che  contengono  Aria,  ed  Ac- 
qua, 121. 
Come  fia  lalor  fuperficic,  1  23. 
Loro  corpi,  151. 
Lorofuperficie,  152. 
Vafchette  delli  condotti,  50. 
Variazione  delli  bevimenti,  69' 
Vene  d'acqua  fotterra,  4. 

Hanno  origine  dal  mare,  itti. 
Hanno  augumento  dalla  Ter- 
ra ,  ini . 
Sono  accrefciute  dalle  Nuvole, 

iuì . 
Sono  difcacciate  dal  Mare,  iuì. 
Velocità  dell'acqua  caufa  variazione 

nel 


nel  mifurarla  ,  27. 

Cala  nella  larghezza  ,33. 

Se  fi  trattiene  fi  alza  l'acqua  dì 
corpo,  3  5. 

Altra  prova,  141. 

Se  s'unifee  ritarda  l'acqua,  43. 

Auvertimcnto  di  ciò ,  44. 

Crcfce  calandoli  corpo  dell'ac- 
qua, 7  5. 

Efperienza  di  ciò,  itti. 

Cala  nell'Acque  correnti  cre- 
dendo di  corpo,  79. 

Modo  di  conoscerla  con  l'efpe- 
rienza^p. 

Come  fi  caufa  nelle  fuperficie 
dell'acqua,  95. 

Non  crefee ,  fé  non  crefee  l'ac- 
qua d'altezza  di  corpo  101. 


Si  ritarda  dal  ripercotimento 
dell'aria,  108. 
L'hanno  doppo  l'acque  incon- 
dottate nel  fine, 109. 
S'acquilta  nel  declivio,  1 1  5. 
Quella  dell'attrazzione  è  egua- 
le ali'cfpulfione,  127. 
Come  l'Aria  caufi  il  fuoritar- 

damento,  129. 
Suodiicorfo  ,131. 
Come  venga  alterata  dalli  Tu- 
bi, 132. 
Vico  Aurelio,  oggi  Vicarello,  21. 
Vigarello,  193. 
Vifitatori  dc'Condotti ,  2 1  • 

Ufati  dagl'antichi  Romani,/'»/, 
Vifitaal  lago  di  Bracciano,  192. 
Altra  vifita  di  eflb,  195* 


FINE. 
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